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STATION  NAME:  ATLANTIC  CITY  I f *  N„ 

STATION  NUMBER:  724C7C 
PERIOD  OF  RECORD: 

HOURLY  OBSERVATIONS:  JAN  7e  -  DEC  67 
SUMMARY  OF  DAY  C  A  7  A :  FEE  4  5  -  DEC  67 
TIME  CONVERSION  LST  TC  GMT:  *5 


NOTE:  DUE  TO  ADVANCED  AND  MORE  THOROUSH  QUALITY  ASSURANCE  P 

THE  DATA  ANO  STATISTICAL  VALUES  FROM  PREVIOUSLY  PUBLISHED  RU 
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ol-a/usaf  ftac/mac/aws 

ash?  V  ILL t  NC  2 60 Cl 


REVISED  UNIFORM  NUMMARY  OF  SURFACE  WEATHER  OBSERVATIONS 


r 


* JURE  ¥  OBSERVATIONS;  ail  RECORO  OR  RECORD  SPECIAL  OBSERVATIONS  RECORDED  ON  THE  AWS  FORMS  10/10A  AT  SCHlOuLEO  HOURLY 
INTfRVAL  S. 

SUMMARY  OF  OAY  OATA  IOA ILY  OBSERVATIONS):  DATA  COMPILED  FROM  ALL  AVAILABLE  OBSERVATIONS  WHICH  INCLUDES  HOURLY 
OBSERVATIONS  AND  DAILY  OATA  RECORDED  IN  COLUMNS  66-73,  AWS  FORMS  lg/lOA. 

inscription  of  summaries:  preceding  each  part  of  the  russwo  ts  a  brief  discussion  of  the  summary  incluling  the 

M*NN£U  OF  PRESENTATION. 

SIANDARO  3-HOUR  TIME  GROUPS:  IN  ALL  SUMMARIES  SHOWING  DI yRN AL  VARIATIONS,  WE  SUMMARIZE  OATA  USING  THE 

FOLLOWING  EIGHT  3 -HOUR  TINE  PERIOOS  IN  LOCaL  STANDARD  T  JME  :  OOOq-o2oO»  OJOO-OSOD.  0600-0000,  090C-J100, 
1Z“0-1N00,  1 5  30-1 7C0  f  1800-2U0C,  2100-23q3  1ST. 

FOR  A  DEUCED  DESCRIPTION  OF  EACH  SUMMARY  WITH  EXAMPLES  AND  EXERCISES  ON  ITS  USAGE,  SEE  US  AFE  T  *C /T  N  “B  5 -00 1  ,  MAN 
AID  FOR  USING  THE  REVISED  UNIFORM  SUMMARY  OF  SURFACE  WEATHER  OBSERVATIONS"  (RUSSwOl. 

1ABLI  Or  CONTENTS: 

station  history 

PART  A:  WEATHER  CONOTTIONS  AND  ATMOSPHERIC  PHENOMENA  SUMMARIES 
PART  B:  PRECIPITATION,  SNOWFALL,  AND  SNOW  DEPTH  SUMMARIES 
P'-RT  C:  SURFACE  MIND  SUMMARIES 

PART  D:  cLILINg  VERSUS  VISIBILITY  AND  SKY  COVER  SUMMARIES 
PART  Fj  TEMPERATURE  AND  RELATIVE  HUMIqIIY  SUMMARIES 
PAR?  F:  PRESSURE  SUMMARIES 


AWSMSC  NUMBER:  THIS  NUH8ER  IS  THE  AIR  WEATHER  SERVICE  MASTER  STATION  CATALOG  NUMBER.  THIS  NUMBER  IS  COpPRISEO  OF 
THE  VMO  NUMBER  WITH  THE  AODTTION  OF  A  SUFFIX  <0  THROUGH  Vj,  IN  CASES  WHERE  THERE  IS  NO  DESIGNATED  WHO  NUMfitR 
A  5- DIGIT  NUMBER  IS  CREATED  IN  AGREEMENT  WiTh  WM0  pUlES  PLUS  *  SlxTH  DIGIT.  THESE  NUMBERS  ARE  ALSC  REFERREO  T 
AS  OATSAV  OR  USAFE TAC  NUMBERS  WHICH  UNIQUELY  IDENTIFY  MOR  £  T h AN  15,000  REPORTING  STATIONS  WORLD  MICE . 
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WEATHER  CONDITIONS  AND  ATMOSPHERIC  PHENOMENA  SUMMARIES 

WEATHER  CONDITIONS  SUMMARY; 

I.  A  PERCENTAGE  FREQUENCY  OCCURRENCE  SUMMARY  OF  VARIOUS  ATMOSPHERIC  PHENOMENA  AND  OBSTRUCTIONS  TO  VISION. 
?.  DATA  UAsFO  ON  HOURLY  OBSERVATIONS. 

3.  SUMMARISED  dT  TMt  SlAwOAKU  3-HOUR  TIME  GROUPS  BY  MONTH,  MONTHLY  AND  ANNUALLY  TALL  YEARS  COMBINED  I  * 

ATMOSPHERIC  PHENOMLNA  SUMMARY: 

1.  A  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  DAYS  SUMMARY  OF  VARIOUS  ATMOSPHERIC  PHENOMENA  AnO  OBSTRUCTIONS 
To  VISION. 

?.  Data  BASED  ON  SUMMARY  of  DAY  DATA. 

3.  SUMMARIZED  BY  MONTH  WITH  ALL  HOURS  AND  ALl  YEARS  COMBINED. 


DEFINITIONS: 

THUNDERSTORMS:  ALL  REPORTED  THUNDERSTORMS,  TORNADOES  AND  WATERSPOUTS. 

RAIN  AND/OR  DR  I  SSL  E  :  ALL  REPORTED  RAIN  ANO  OR  uRlZSLE  FALLING  TO  THE  GROUND  BUT  NOT  FREEZING. 

FREEZING  RAIN  AND/OR  FREEZING  ORIZZLE  < GL A ZE I :  ALL  REPORTED  FREeZING  RajN  OR  FREEZING  ORiZZLC. 

SNOW  AND/OR  SlElT.  SNOW  INCLUDING  SNOW  PELLETS  AND  GRAINS,  ICE  CRYSTALS  ANO  PELLETS  ( SLEET  I  • 

HAIL:  ALL  REPORTEO  H*IL. 

ALL  PRFCIPI TATION;  THIS  CATEGORY  INCLUOES  ALL  OBSfRVATjONS  REPORTING  PRECIPITATION.  BECAUSE  MORE  THAN  ONE  TYPE 

OF  PRECIPITATION  MAY  APP t A R  IN  A  SINGLE  OBSERVATION,  THE  SUM  OF  THE  PeRCEnIAGES  In  ThE  INDIvIDu*L  COLUMNS  MAy 
EXCEED  The  PERCENTAGES  In  THIS  COLUMN. 

FOG:  ALL  PEPORTEo  fOg*  ICE  FOG  AnO  GROUND  FOG. 

SMOKE  AND/OR  HAZE:  ALL  REPORTEO  SMOKE,  H * ZE  AND  ANY  COMBINATION  THErEOF. 

BLOWING  SNOW:  ALL  REPORTED  BLOWING  SNOW  1NCLU01NG  DRIFTING  WHEN  REPORTEO. 


DUST  ANC/OR  SAND:  All  REROUTED  DyST*  SAND,  BLOWING  DljST,  BLOWING  SAND  AND  ANY  COMBINATION  THEREOF. 
THE  ATMOSPHERIC  PHENOMENA  summary  (OAYS  WIlHl  INCLUDES  ONLY  THOSE  reports  when  THE  phenomena 
VISIBILITY  LESS  THAN  5/8  MILES  MOOD  METERS*. 

ALL  OBSTRUCTIONS  TO  VISION:  INCLUDES  ALL  REPORTS  Of  OBSTRUCTIONS  TO  VISION  f F0G  THRU  DUST/SArD) 

AND  BLOWING  SpRAY  •  BECAUSE  MORE  THAN  ONE  PHENOMENA  PER  OBSERVATION  MAY  OCCUR,  THE  SUM  OF 
THE  INDIVIDUAL  cOlUMNS  MaY  EXCEEO  ThIS  COLUMN. 
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(il  v*B  AL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTA&L  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  WEATHER  CONDITIONS 

USa/ETaC  FROM  HOURLY  ObSERVATIONS 
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PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  W  E  A  T  HE  °  CONDITIONS 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 
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percentage  frequency  of  occurrence  of  weather  conditions 

FROM  HOjRLV  OBSERVATIONS 
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it  »T ION 

NUMBER  : 

72  **0  70 

S  TAT  ION  NAME  . 

A  TLANTIC 

CITY  IAP 

NJ 

PERjOD  OF  RtCoRD: 
month:  jun 

70-8  7 

HOURS 
ILST  j 

i 

1 

1 

TSIMS 

R  A  1  N 

C  /OR 
0RI2ZLE 

frzing 

R*  IN 

6/ OR 
DRIZZLE 

SNOW 

E/OR 

SLEET 

hail 

X  OBS 
wr  th 
PRpC  1  p 

FOG 

smoke 

E/OR  BLOWING 
HAZE  S*OW 

DUST 

E/OR 

SANO 

»  OBS 
U/CBST 

10 

VI  SION 

TOT  AL 

OBS 

on-02 

1 

1.  3 

b.  9 

6. 9 

16.3 

9.0 

24.  J 

9  00 

u  ;-C5 

1 

.  7 

7.3 

7.  3 

28.1 

10.2 

33.8 

9  00 

06-06 

1 

.2 

b.  4 

b  .  ** 

24 . 7 

17.6 

37.9 

9  00 

09-1  1 

1 

.  4 

b  •  9 

8.8 

17.1 

24.7 

*00 

1  2-1  «* 

1 

.  9 

5.6 

5.  b 

5.1 

15.  3 

20.1 

900 

1  5-1  7 

1 

2.0 

6*  7 

b.  7 

5.8 

15.9 

21.0 

*00 

1  8-20 

1 

2.7 

6.  *4 

6.4 

9.2 

1  7.  1 

24,9 

900 

21-23 

1 

2.  7 

8.2 

ft.  2 

12.4 

1  1  .6 

2  2.2 

*00 

TOTAL  S 

1 

1.  *» 

6.8 

b.  8 

13.8 

14.  3 

26 . 1 

7200 

GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
U$  AFtT AC 

AIR  ULAThLR  S  f  R  V  icl/mac 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  uF  WEATHER  CONDITIONS 
from  hourly  observations 


STATION 

number  : 

729070 

STaT I  ON 

NAME  : 

atl  antic 

CITY  I ap 

NJ 

PE  RIOO 
MONTH : 

OF  RECORD: 
JUL 

76  -6  7 

HOURS 
U  ST  1 

TSTMS 

RAIN 

C/OR 

0PI22LE 

F  RZING 

RA  IN 

C/OR 

0«l7ZLt 

SNOW 

L /  OR 
SLEET 

HAIL 

»  oBs 

UI  1H 
PRECI  P 

FOG 

ShOkE 

L  /OR 
HAZE 

blowing 

SNOW 

dust 

C/OR 

SAND 

t  08$ 
W/CBST 

TO 

VISION 

TOT  ®L 

OBS 

00-02 

1.2 

9 . 6 

9 . 6 

19. 1 

16.9 

30.3 

9  30 

03-05 

1.9 

S.  3 

5.  3 

33.  1 

18-9 

9  1.8 

9!0 

06-08 

.  8 

9.5 

9 . 5 

30.6 

29.9 

E  0  •  8 

9  3  J 

09-1  1 

.  8 

9  .  6 

9 . 6 

7.2 

26.0 

31.4 

9  5U 

I  2-1  4 

1.1 

3.8 

3.  8 

3.9 

25.5 

2  6.3 

930 

l  5-17 

2.9 

5.  3 

5.  3 

2.7 

25.7 

2  T  •  7 

9  50 

lfl-20 

3.0 

5.6 

5.  6 

6.5 

28.6 

3^.9 

9  30 

21-23 

2.2 

5.  3 

5.  3 

10.5 

21.8 

28.3 

930 

TOTAL  S 

1.7 

9.  9 

9 . 9 

19  .  1 

29.1 

34  .C 

74  4C 

station 

NUMBER  : 

72*1070 

STAT I  ON 

NAME  : 

ATLANTIC 

C  1 T  Y  IAP 

NJ 

PE  R 100 

montH: 

OF  RECORD: 

:  AUG 

78-87 

HOURS 
i  LST  ) 

TSTMS 

rain 

C/OR 

DRIZZLE 

FRZ1NG 
r*  In 

C/OP 

OR  IZZL E 

SNOW 

C/OR 

SLee* 

HAIL 

X  OBS 

WITH 

PREClp 

FOG 

SMOKE 
C/OR 
H  A^E 

BLOWING 

SNOW 

DUST 

C/OR 

SANO 

*  OftS 
W/CBST 

TO 

VISION 

TOT  A L 

OBS 

ocroz 

2.  9 

6. O' 

.  0 

17.9 

I  3.7 

2  5*9 

933 

03-05 

1.  3 

6.0 

6. 0 

32.6 

19.3 

38.9 

930 

D6-0B 

1.0 

5.8 

5. 8 

38.1 

22.9 

49.8 

9  30 

09-1  1 

.  5 

9.2 

9 . 2 

6.9 

2  7.7 

29,5 

9  30 

1  2-19 

1.  3 

9.5 

9 . 5 

3.9 

21.6 

24.2 

9  50 

15-17 

2.2 

5.  1 

S.  I 

3.9 

29.8 

28.1 

9  30 

18-20 

2.0 

9.6 

9 . 6 

5.9 

23.9 

27  ,b 

9  30 

21-23 

2.6 

5.8 

5.8 

9.9 

16.7 

23.4 

9  so 

TOTALS 

1.7 

5.  3 

$.  3 

19 . 7 

20.1 

30.9 

74  4q 

global  climatology  branch 
us afet ac 

AIR  yEATHER  SERVICE/MAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  WEATHER  CONDITIONS 
F ROM  hOURlY  OBSERVATIONS 


ST  AT  ION 

NUMBER  ; 

724070 

STAT I  ON  NAME  : 

A  TLANTIC 

CITY  IAP 

NJ 

PERIOO  OF  RECORD: 
MONTH:  SEP 

70-87 

HOURS 
ILST  1 

TSTMS 

Rain 

E/OR 

ORIZZLE 

FRZiNG 

RA  IN 

1/  OR 

OR  IZZIE 

SN0« 

E/OR 

SLEET 

H»IL 

t  OBS 
WITH 
PRECIP 

FOG 

SMOKE 

E/OR  BLOWING 

haze  Snow 

OUST 

C/OR 

SAND 

X  OBS 
W/CBST 

TO 

VISION 

TOT  AL 

OBS 

00*02 

,  7 

7.9 

7.9 

15.3 

5.9 

16.4 

900 

03-05 

.  3 

6.9 

6.9 

22.2 

4  •  Z 

23.9 

9  00 

06-08 

.  1 

7.  1 

i 

33.8 

8«  1 

38.3 

9  00 

a9-i  i 

.  1 

6.3 

6.  3 

10.7 

10.0 

i9.i 

9  GO 

i?-i* 

.  2 

5.2 

5.2 

5.0 

6.0 

12.3 

900 

1  5-1  7 

.  1 

4.0 

4.0 

4 . 8 

6.8 

13.3 

900 

18-20 

1.  3 

6.2 

fe.  2 

5.8 

9  •  B 

14.7 

9C0 

21-23 

i.  3 

8.3 

8.3 

9,3 

7.3 

14  *9 

9oa 

TOTALS 

.5 

6.5 

6.5 

13.4 

7.8 

19.4 

T200 

STATION 

NUMBER : 

724070 

STATION  NAME : 

ATLANTIC 

CITY  IAP 

NJ 

period  of  record: 

MONTH:  OCT 

78-87 

HOURS 
ILST  ) 

TSTMS 

R*  IN 

L/ OR 
ORIZZLE 

fRZInc 

RAIN 

E/OR 

ORIZZLE 

SNOW 

E/OR 

SLEET 

H,IL 

X  OBS 
WiTH 
PRECIP 

F0G 

SMOKE 

E/Or  BLOWING 

h»?e  sno“ 

DUST 

E/OR 

sanO 

X  OBS 
W/OBST 

TO 

VISI0N 

T  '  '  AL 

ts 

00-02 

.  2 

6.8 

6.8 

16.  i 

.5 

16.2 

•>  *3 

03-05 

.  1 

9.  7 

9. 7 

20.3 

.4 

20,  3 

9  _ 

06-08 

.  3 

7.5 

7*5 

28.4 

Z.  3 

J0.I 

9  3C 

0  9-U 

6.  1 

B.  1 

10.6 

4.8 

15.3 

9  30 

1  2-1  A 

5.9 

.2 

5.9 

5.4 

2.0 

7.3 

9  30 

1  5-17 

to.  9 

6.9 

6.1 

2.8 

8.8 

9  30 

18-20 

7.2 

7.2 

9.0 

2.4 

11.1 

9  30 

21-23 

.  3 

7.5 

7.5 

11.9 

1.5 

12.9 

93a 

totals 

.  1 

7.2 

.0 

7.2 

13.5 

2.1 

15.3 

74  40  I 

GLlOAL  CLIHATOtOGV  BRANCH  f>£  RCE  NT  »G£  F»£0U£Nct  OF  OCCURRENCE  OF  HEATHER  CONDITIONS 

USAF£I«C  ■  FROM  hourly  O^ScRVaT ]ONS 

>11!  UEATHEr  sCRvICE'MAC 


station 

numb£R : 

724070 

ST  AT  I  on  NAME  S 

A  TLANT IC 

CITY  IAP 

NJ 

PERIOD  OF  RECORO: 
MONTH:  NOV 

78-87 

HOURS 

ILST  1 

i 

i 

i 

i 

T  STMS 

RAIN 

C/OR 

drizzle 

FRZ1NG 

RAIN 

t/OR 

DRiZZlE 

SNOW 

t/OR 

SLEET 

HAIL 

X  oBs 

WITH 

RRCCIP 

FOG 

Smoke 

t/OR  bCOWINo 
HA?E  SNOW 

dust 

c/or 

SAND 

X  OBS 
W/oBST 

TO 

VISION 

total 

OBS 

00-02 

i 

11. b 

.2 

11.7 

16.3 

1.2 

17.2 

900 

03-05 

i 

11.9 

.2 

12.  1 

1  7  . 

•  9 

18.4 

»00 

06-08 

i 

10.9 

•  3 

11.2 

23. 8 

1  .4 

24  *9 

900 

0  9-11 

i 

10.3 

,4 

1q.8 

lb.b 

3.6 

19.4 

9  00 

12-14 

i 

•  1 

8.9 

.  1 

9.0 

10.7 

2.6 

12.9 

900 

15-17 

i 

9.9 

•  1 

•o.o 

10.7 

3.8 

14.1 

9  00 

18-20 

i 

10.  1 

.2 

10. 3 

12.4 

2.0 

IS. 6 

900 

21-23 

i 

.2 

12.0 

.  3 

12.  2 

lb.  1 

2.3 

17.4 

9  00 

TOTALS 

i 

.0 

10.7 

.2 

10.9 

15.5 

2.2 

17.3 

7  ZOO 

station 

NUMBER  : 

724070 

STATION  NAME  : 

ATLANTIC 

CITY  IAP 

NJ 

PCftlOO  OF  RECORD: 

month:  oec 

78-8  7 

HOURS 

ILST) 

i 

i 

i 

i 

TSTMS 

rain 

C/OR 

DRIZZLE 

FRZ IN6 
Rain 

C/OR 

DRIZZLE 

SNOW 

C/OR 

sleet 

HAIL 

X  OBS 
WITH 
PRECIP 

FOG 

SMOKE 

C/0R  BLOWING 
HAZE  SNOW 

OUST 

C/OR 

SAND 

X  OBS 
W/OBST 

TO 

VISION 

TOT  *L 

OBS 

00-02 

i 

.  1 

9.9 

1.2 

11.0 

11.3 

.8 

11.9 

930 

03-05 

i 

lO*  b 

•  2 

1.7 

12.0 

12.7 

12.7 

930 

06-0® 

i 

10.  1 

•  3 

1.9 

11.7 

lb. 2 

1.2 

>7.1 

9  30 

09-11 

i 

10. z 

•  3 

1*8 

12.  3 

14.6 

3.4 

17.3 

930 

12-14 

i 

10.4 

1.5 

11.8 

11.4 

2.5 

13. 5 

9  30 

15-17 

i 

9.  4 

1.5 

ID.  b 

11.7 

2.0 

13.7 

930 

18-20 

i 

10.9 

1.5 

•  1 

12.  1 

10.8 

1.0 

11  .6 

928 

21-23 

i 

9.9 

1  .4 

11.2 

10.9 

.9 

11.7 

927 

TOTALS 

i 

•  0 

10.2 

.  1 

1.6 

.0 

ll.» 

12.5 

1.5 

13.7 

74  35 

GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREqUEnCY  OF  OCCURRENCE  OF  WEATHER  CONDITIONS 

usafetac  from  hourly  observations 

AIh  LEATHER  SERVICE/MAC 


STATION 

NUMBER:  72  HQ  70 

ST  AT  1  ON  NAME : 

A  TL  AN  T I C 

CITY  IAP 

NJ 

PERIOD 

MONTH 

op  record: 

ALL 

78-8  7 

i 

R,IN 

FRZINg 

SNOW 

X  OBS 

SMOKE 

OUST 

t  OBS 

HOURS  1 

TSTMS 

E/OR 

RA  IN 

E/OR 

H»IL 

WjTh 

F()G 

t/  OR 

BLOwING 

E/OR 

W/ CBS  T 

TOTAL 

ILST)  1 

0RI72LE 

£/  OR 

SLEET 

PRECIP 

H»*t 

snom 

sand 

TO 

OBS 

i 

drizzle 

vision 

JAN 

ALL  1 

8.7 

.4 

5.3 

14.  1 

14.0 

.9 

•  3 

15.1 

74  40 

FEB 

1 

•  1 

6.6 

.4 

5.2 

13.  7 

16.5 

1.6 

.6 

18,3 

67b8 

MAR 

1 

•  2 

11.2 

.1 

2.3 

13.0 

12.2 

1.6 

.1 

13,7 

74  40 

APR 

i 

.  4 

13.  S 

1.1 

•0 

14.4 

16.4 

1.5 

17,7 

7200 

may 

i 

•  7 

1U.  1 

10. 1 

16.8 

5.4 

r\» 

7*40 

JUN 

i 

1.4 

6.6 

6.8 

23.6 

14.3 

26,1 

7200 

JUL 

i 

1.7 

4. 9 

4.9 

14.1 

24.1 

34.0 

7440 

AUG 

i 

1.7 

5.  3 

5.  3 

14.7 

20. 1 

30.9 

74  40 

SEP 

i 

.5 

6.5 

6.5 

13.4 

7.8 

19.4 

7200 

OCT 

i 

.  1 

7.2 

.0 

7.2 

13.5 

2.1 

lS.3 

74  40 

NOV 

i 

•  0 

10.  7 

.2 

10.9 

15.5 

2.2 

1?.J 

7200 

DEC 

i 

•  0 

10.2 

•  1 

1.6 

•  0 

11.6 

12.5 

1.5 

13.7 

74  35 

TOTALS  1 

•  6 

8.6 

•  1 

1.3 

•0 

9.9 

14.6 

6.9 

.1 

?0.“ 

87643 

STATION  NUMBER :  724070  STATION  NAME i 

ATLANTIC 

CITY  IAP 

NJ 

PERIOD 

MONTH: 

OF  RECORD: 
ALL 

49-87 

j 

RAIN 

FRZING 

SNOW 

X  OBS 

SMOKE 

DUST 

t  OBS 

i 

TSTMS 

C/OR 

RAIN 

C/OR 

HAIL 

WITH 

FOG 

C/OR 

BLOWING 

C/OR 

W/CBST 

TOTAL 

MONTH  1 

DRIZZLE 

C/OR 

SLEET 

PRECIP 

HAZE 

SNOW 

SAND 

TO 

OB  S 

i 

DRIZZLE 

VISION 

JAN  1 

*  6 

34.0 

2.6 

22.4 

•  2 

46. 9 

38.2 

23.3 

2.3 

48.6 

1208 

FEB  1 

1.4 

36.5 

2.1 

22.5 

.1 

48.6 

40.2 

23.5 

2.3 

49.5 

1100 

MAR  | 

3.6 

43.2 

•  4 

14.5 

•  1 

49.2 

42.0 

23.0 

1.5 

49.3 

12  08 

APR  1 

7.3 

48.0 

•  1 

3.2 

•  5 

48.5 

43.1 

24.4 

50.4 

1170 

MAY  1 

11.4 

49.0 

.1 

.4 

49. C 

SO.  4 

33.8 

SB  .  3 

120  9 

JUN  1 

15.0 

41.5 

.2 

41.5 

56.5 

31.5 

69.2 

1170 

JUL  1 

19.3 

39.9 

•  2 

39,5 

59.7 

64.4 

76.7 

1204 

»UG  1 

16.8 

38.  1 

.1 

38. 1 

63.0 

60.8 

75.4 

1209 

SEP  1 

6.5 

37.2 

31.1 

53.5 

42.1 

61.8 

11  70 

OCT  | 

2.7 

34.3 

.5 

34.  3 

47.5 

28.9 

53.9 

1209 

NOV  \ 

1.5 

41.1 

.1 

3.6 

•  1 

42.8 

42.0 

24.7 

.1 

48.9 

1169 

DEC  1 

.8 

40.1 

1.1 

13.4 

46.9 

38.6 

23.3 

1.1 

•  1 

48.3 

12  08 

TOTALS  1 

7.2 

40.2 

.5 

6.7 

.2 

43.6 

47.9 

35.  J 

•  6 

.0 

57.5 

142  34 

Tr 


» 
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Pfitc  IPH  ATI  ON  ,  SNOWFALL  and  snow  depth  summaries 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  VARIOUS  DAILY  AMOUNTS  OF  PRECIP  iTATIOn  <SNOWF all  and  SNOw  DEPTH)  SUMMARIES: 
fHESt  SUMMARIES  DERIVE  FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA. 

DATA  ArE  SuMMAPIZEO  MONTHLY  AND  ANNUALLY  WITH  ALL  YEARS  COMBINED. 

DISPLAYED  ARE:  PERCENT  OF  DAYS  WITH  MEASURABLE  AMOUNTS*  A  PERCENT  OF  DAYS  WITH  NO  AMOUNTS,  TRACES,  GIVEN  AMOUNTS, 
MEANS,  GREATEST  AMOUNTS  AND  LtAST  AMOUNTS  (ThE  STATISTICAL  VALuES  ARE  NOT  INCLUDED  IN  THE  SNOW 
DEPTH  SUMMARY  BECAUSE  OF  THEIR  DOUBTFUL  AND  LIMITED  VALUp). 

ALSO  PpOVIOED  ARE  THE  OBSERVATION  COUNTS. 

a  value  of  in  these  tables  indicates  less  than  .05*  which  usually  indicates  only  one  occurrence. 

EXTREME  DAILY  AMOUNTS  OF  PRECIPITATION  tSNOUFALL  AN0  SNOW  OEPThI  SUMMARIES: 

DATA  DERIVED  FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 

presented  are  the  extreme  daily  amounts  of  precipitation,  snowfall  and  snow  oepth  by  individual  month  and  year. 

ALSO  PRESENTED  ARE  THE  MEANS.  STaNoARO  DEVIATES  AND  TOTAL  OBSERVATION  COUNTS. 

AN  ASTERISK  PRINTED  IN  THE  TABLES  INDICATES  THAT  THE  EX7REMC  VALUE  FOR  THAT  YEAR  AND  MONTH 

DERIVES  From  AN  INCOMPLETE  MONTH  ,AT  LEAST  ONE  DAY  OF  THE  MONTH  IS  HISSING). 

WHEN  A  MONTH  HAS  VALjD  OBSERVATIONS  REPORTED  BUT  NO  OCCURRENCES,  ZEROS  ARE  DISPLAYED  IN  THE  TABLES: 

EXTREME  DAILY  PRECIPITATION:  H.OD"  EQUALS  NOnE  Fo*  ThE  MONTH  <  HUNDREDTHS ) 

Extreme  daily  snowfall:  *\om  equals  none  for  the  month  (Tenths* 

EXTREME  DAILY  SnOU  DEPfH:  "O"  EQUALS  NONE  FOR  THE  MONTH  (WHOLE  INCHES) 

TOTAL  MONTHLY  AMOUNTS  OF  PRE C IP I T a T I  ON  AND  SNOWFALL  SUMMARIES: 

OATA  0ER1VED  FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA. 

DATA  PRESENTED  BY  YEAR  AND  MONTH. 

ALSO  PRESENTED  ARE  THE  MEANS,  STANDARD  DEVIATIONS  AND  TOTAL  OBSERVATION  COUNTS. 

AN  ASTERISK  IN  THE  TABLES  INDICATES  THAT  ONE  OR  MORE  DA yS  WERE  MISSING  FOR  THE  MONTH. 

NO  OCCURRENCES  FOR  THE  MONTH  APE  INOICATEO  BY  ZEROS. 

IF  THE  AMOUNT  IS  A  TRACE,  THEN  "TRACE"  IS  PRINTED  IN  THE  TABLES. 

STATISTICAL  VALUES  DO  NO*  INCLUDE  MEASUREMENTS  FROM  INCOMPLETE  MONTHS, 
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GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  PRECIPITATION 

USAFETAC  FROM  SUMMARY  OF  DAY  OATA 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 

STATION  NUMBER:  72*1070  STATION  NAME;  ATLANTIC  CITY  IAP  NJ  PERIOO  OF  RECORO:  *5-87 


AMOUNTS  IN  INCHES 


MONTH 

1 

1 

t  NONE 
! 

i 

i 

TRACE ( 

1 

.01 

i 

i 

i 

i 

.02  1 
TOl 
.051 

1 

.061 
TOl 
•  101 

1 

.11  1 
TO  1 
.25  * 

1 

.26  1 
TO  1 
.50  | 

1 

•  51 

TO 

1.00 

1.01  1 
TO  f 
2.50! 

2.51 

TO 

5.00 

1  5. Cl  1 

t  rc  l 

1  10.001 
l  1 

10.01 t 
TO  ! 
20.00! 

1 

OVER  1 

20.00  1 

X  DAYS! 
WITH  | 
MEAS  | 
AMTS  | 

total! 

1 

OBS  1 

1 

MONTHLY  AMOUNTS 

MEAN  GREATEST  LEAST 

JAN 

i 

f  5S.I 

1 

i 

1Z.ZI 

2.0 

i 

i 

i 

i 

5. SI 

1 

4.9| 

1 

1 

9.1  ! 
| 

! 

6.7| 

i 

4.3 

2.2  ! 

1 

l 

| 

i 

i 

1 

34.6  | 

1 

1302  1 
| 

3.47 

7.7  1 

.26 

FEB 

1  52.0 
| 

1 

14.01 

| 

2.7 

l 

i 

i 

6.5! 

4.5| 

| 

6.61 

I 

5.51 

1 

6.3 

1.7  1 

.1 

1 

1 

1 

1 

i 

t 

34.0  | 

1214  ! 

I 

3.09 

5.78 

.82 

MAR 

1  50.9 
| 

15.01 

| 

2. a 

1 

i 

i 

6.21 

| 

5.0! 

i 

5.21 

6.51 

| 

5.2 

3.1  1 

•  1 

1 

l 

1 

\ 

i 

1 

34.1  1 

1330  1 
| 

3.77 

7.34 

.62 

APR 

1  SO. 7 

i 

13.91 

| 

3.4 

1 

i 

1 

6.5  1 

i 

3.91 

1 

8.0  1 
i 

6.11 

i 

5.0 

2.3  1 

.2 

1 

1 

| 

1 

i 

I 

35.3  ( 

1269  1 
| 

3.44 

7.95 

.82 

MAY 

1  50.0 

■ 

16.91 

| 

2.9 

1 

i 

| 

7.2  1 

i 

4.4) 

1 

l 

6.31 

1 

4.81 

5.0 

2.1  1 

•  3 

1 

1 

1 

1 

i 

1 

33.1  1 

1307! 

1 

3.45 

11.51 

.36 

JUN 

1  57.5 

I 

13.21 

| 

3.3 

1 

i 

1 

i 

6.0  t 

f 

3.31 

| 

5.51 

| 

4.9! 

l 

4.3 

2.0  I 

1 

1 

| 

1 

i 

l 

29.3  ! 

1 

1290  1 
| 

2.68 

6.36 

.10 

JUL 

1  59.7 

1 

12.41 

| 

2.4 

1 

i 

1 

5.2  1 
| 

2.01 

| 

5.6! 

I 

1 

4 . 9  | 

4.6 

2.7  I 

.6 

1  •  1 

1 

I 

i 

i 

27.9  | 

1333  1 

f 

3.97 

13.09 

.51 

AUG 

i 

1  62.0 

10.71 

| 

1.4 

1 

i 

1 

4.4  f 

l 

3.2! 

| 

5.21 

1 

1 

5.2! 

| 

4.1 

3.1  1 

.8 

1 

1  .  1 

1 

1 

i 

I 

27.4  1 

1333  1 

i 

4.35 

11.98 

.44 

SEP 

1 

1  63.6 

1 

11.9  1 

l 

1.9 

1 

i 

1 

4.7  1 

l 

3.81 

5.01 

3.6  1 
» 

3.1 

2.0  1 

.4 

1 

1 

1 

1 

i 

I 

24.6  t 

i 

1290! 

1 

2.68 

6.2  7 

.4  1 

OCT 

i 

1  65.9 
) 

U  .01 
| 

l.b 

1 

i 

1 

5.31 

i 

2.4( 

4.2! 

| 

3.5! 

i 

2.9 

3.0  ! 

•  1 

1 

1 

1 

1 

i 

I 

23.0  1 

I 

13331 

1 

2.64 

6.78 

.15 

NOV 

1  56.7 

1 

12.2  1 

1 

2.2 

• 

i 

i 

5.7  1 

1 

3.8| 

I 

6.0! 

| 

4.91 

i 

S.Z 

3.1  1 

.3 

1 

1 

1 

i 

1 

31.2  1 

l 

1290! 

3.69 

9.65 

.66 

DEC 

1  53.5 

1 

IS. I  1 

1 

2.9 

1 

i 

i 

i 

5.01 

1 

1 

*•0! 

6.2! 

1 

4.71 

1 

6.1 

2.6  1 

f 

1 

! 

» 

i 

i 

31.4  1 

1332  1 

1 

3.43 

7.3  3 

.62 

ANN 

1  56.3 

i 

13.2  k 

2.5 

I 

5.7! 

3.81 

6.11 

5. It 

4.7 

2.5  1 

•  2 

i  .  c 

i 

i 

i 

30. S  1 

1S6Z3I 

40.66 

I 

t 


"\ 


fit "RAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  EXTREME  VALUES  OF  PREC IP  I T AT ION 

USAFETAC  (FROM  DAILY  OBSERVATIONS) 

AIR  NEATHER  SERVICE/MAC 

STATION  NUMBER:  724070  STATION  NAME:  ATLANTIC  CITY  IAP  NJ  PERIOD  OF  RECORD:  45-87 


24  HOUR  AMOUNTS  IN  INCHES 

-M-O-N-T-H- S-  ALL 


TOR  1 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

MONTHS 

45  1 

1.11 

•  28 

.56 

.83 

.38 

1.04 

•  B6 

•  69 

.52 

1.08 

.98 

46  1 

.37 

•  34 

1.76 

*.45 

*.35 

.70 

1.11 

.64 

.55 

•  71 

.34 

.38 

1.76 

47  1 

1.00 

•  61 

4.61 

.58 

.85 

.63 

1.12 

1.37 

.37 

•  43 

.87 

1.10 

1.37 

48  1 

2.2  0 

•  40 

♦  .76 

1.26 

2.95 

1.08 

.88 

4.97 

.72 

1.74 

1.50 

1  .43 

4.97 

49  | 

1.56 

1.19 

1.03 

.89 

.80 

.11 

.83 

4.15 

.56 

1.65 

1.55 

.53 

4.15 

SO  1 

•  60 

•  66 

•  82 

.53 

.57 

.70 

.44 

1.12 

1.75 

.79 

3.43 

.75 

3.43 

51  1 

.  64 

1.31 

1.47 

•  81 

1.37 

1.42 

1.29 

.32 

2.40 

1.26 

1.93 

1  .82 

2.4Q 

52  1 

.90 

.90 

1.01 

3.36 

1.39 

.51 

1.18 

3.21 

.82 

.34 

1.85 

1  .75 

3.36 

S3  1 

1.48 

1.95 

1.76 

.95 

1.54 

1  .05 

2.06 

3.92 

.35 

1.76 

2.12 

1.84 

3.92 

54  I 

.50 

•  es 

.71 

1.61 

.75 

•  06 

1.07 

2.20 

2.94 

.83 

1.86 

I  .41 

2.94 

55  1 

•  IB 

.89 

.68 

.64 

.28 

2.42 

1.49 

2.18 

.47 

2.50 

.70 

.58 

2.50 

56  1 

.41 

.83 

1.13 

.61 

.54 

l.GQ 

2.97 

.99 

.87 

2.56 

1.01 

1  .00 

2.97 

57  | 

.59 

•  62 

1.91 

1.54 

.27 

.63 

.82 

.55 

1.03 

•  85 

.86 

*1  .27 

1.91 

58  1 

1.62 

2.15 

1.32 

.99 

.90 

1.15 

3.63 

4.33 

2.37 

2.49 

1.04 

1  .28 

4.33 

59  1 

.42 

•  69 

1.10 

.94 

4.15 

.76 

6.46 

1.17 

.92 

1.43 

2.83 

.97 

6.46 

60  J 

.91 

1.88 

1.08 

•  69 

.64 

.33 

2.31 

.65 

3.06 

l.ie 

.69 

1.02 

3.06 

6i  1 

1.89 

1.08 

1.67 

1.43 

.94 

1.16 

1.24 

.59 

1.59 

1.36 

1.03 

.94 

1.89 

62  1 

2.47 

1.03 

2.22 

1.34 

.91 

1.11 

.47 

2.81 

1.86 

.68 

1.37 

1.35 

2.81 

63  1 

.71 

1.26 

1.07 

.90 

1.94 

1.52 

1.46 

.63 

1.91 

.  10 

1.93 

.90 

1.94 

64  1 

1.74 

.81 

1  .60 

1.79 

1.29 

.54 

2.04 

1.00 

1.76 

.94 

.64 

1.12 

2.04 

65  1 

1.09 

1.10 

1.06 

.51 

.82 

•  26 

1.47 

.72 

.50 

•  64 

.32 

.62 

1.47 

66  1 

.98 

2.58 

.23 

.64 

.83 

1  .28 

1.01 

6.4Q 

2.63 

2.03 

.76 

1.41 

6.40 

67  1 

.76 

.75 

1.45 

1.12 

2.41 

1  .02 

.71 

4.96 

.55 

1.64 

•  86 

1.37 

4.96 

68  1 

2.17 

.82 

1  .68 

1.13 

2.10 

1.21 

.73 

1.47 

.  19 

1.12 

.78 

1  .50 

2.17 

69  1 

•  88 

.93 

1.17 

1.24 

1.26 

.47 

4.60 

.69 

1.10 

1.32 

1.33 

1.70 

4.60 

70  1 

.  32 

.84 

•  62 

1.15 

.52 

1.55 

1.10 

1  .21 

.36 

1.12 

]  .80 

1  .46 

1  .BD 

71  1 

1.05 

1.90 

•  40 

.44 

.78 

.50 

1.32 

3.07 

2.58 

1.69 

1.62 

1  .46 

3.07 

72  1 

.77 

1.04 

1.17 

1.05 

.75 

1.76 

1.55 

.28 

1.06 

1.84 

2.85 

1.17 

2.85 

73  1 

•  88 

2.17 

1.19 

1.11 

.74 

1  .09 

.97 

.59 

3.86 

1.90 

.56 

1.79 

3.86 

74  | 

•  65 

.91 

1  .40 

.71 

1.15 

1.25 

.80 

1.89 

.7? 

1.69 

.50 

1  .90 

1.90 

NOTE  * 

(BASED  ON 

LESS 

THAN  FULL 

MONTHS) 

CONTINUED  ON  NEXT  PAGE.... 
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GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
USAFET AC 

AIR  WtATHER  SERVICE/MAC 


EXTREME  VALUES  OF  PRECIPITATION 
IFROM  DAILY  OBSERVATIONS! 


STATION  NUM8ER:  724070 

STAT ION 

NAME  : 

ATLANTIC 

CITY 

I A  P  NJ 

PERIOD 

OF  RECORDS 

45-87 

24  HOUR  AMOUNTS  IN 

INCHES 

i 

-H-0 

-N-T-H-S- 

ALL 

year  1 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AU6 

SEP 

OCT 

NOV 

etc 

MONTHS 

7$  I 

1.17 

.83 

.85 

1.25 

1.95 

1  .84 

1.27 

2.S5 

1*30 

.S3 

.96 

1.05 

2.55 

76  1 

1.22 

1  •  00 

.50 

.  37 

1.47 

.59 

.80 

2.46 

1.03 

2.20 

.51 

1.30 

2.46 

77  | 

2.  34 

.78 

1.50 

.93 

.25 

1.00 

.62 

1.80 

1.06 

1.37 

2.01 

.86 

2.34 

78  | 

1.66 

.74 

1  .42 

.65 

3.21 

.81 

3.83 

1.17 

1.04 

.48 

.83 

1  .01 

3.83 

79  1 

1.29 

2.15 

2.66 

.70 

.71 

.93 

4.44 

1.06 

1.17 

.89 

1.17 

.60 

4.44 

80  | 

.61 

.40 

1.07 

1.64 

.79 

1.17 

1  .26 

1.24 

1.22 

.85 

1.12 

.31 

1.84 

81  1 

.31 

•  84 

.69 

1.35 

1  .52 

1  .84 

.70 

1.16 

.69 

1.30 

.55 

1.10 

1.84 

82  1 

1.39 

.60 

.83 

.82 

.95 

1  .22 

1.12 

.53 

.47 

.82 

1.S6 

•  85 

1*56 

8  3  | 

1.00 

1.20 

1.39 

1.99 

.96 

.96 

.32 

1  .20 

1.00 

.99 

2.40 

1  .65 

2.40 

84  ( 

.69 

1.13 

2.25 

.83 

3.07 

.42 

1.33 

.80 

.75 

.50 

1.45 

.55 

3.07 

85  1 

.46 

.62 

.48 

.  36 

1.25 

.51 

1.14 

1.58 

.95 

.70 

1.05 

.27 

1.58 

86  1 

1.95 

.72 

1  .66 

2.94 

.40 

1.10 

2.08 

1.42 

.65 

1.59 

1.38 

1.31 

2.94 

87  | 

1.74 

.63 

.76 

2.50 

.86 

•  62 

3.20 

1.67 

.98 

1.22 

•  65 

.60 

3.20 

MEAN  | 

1  .092 

1.057 

1.196 

1.120 

.230 

.946 

1  .634 

1.809 

1.234 

1.222  1 

.294 

1.119 

3  .035 

S.O.  1 

.611 

.526 

.545 

.6  54 

.859 

.499 

1  .284 

1.440 

•  843 

.617 

.713 

.44  3 

1  .224 

TOTAL  OBS  1 

1302 

1214 

1330 

1269 

1307 

1290 

1333 

1333 

1290 

1333 

1290 

1332 

1  5623 

NOTE 


*  (BASED  ON  LESS  THAN  FULL  MONTHS  I 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  B  R*NC  M 
US  Art  T AC 

AIR  UCAThCV  SCRVICC/MAC 


NONTHL Y  precipitation 
If  ROW  DAILY  OBSERVATIONS) 


STATION  NUHftCfft  7**07 0 

STAT I  ON  NAME  : 

ATLANTIC  CITY  IAP  NJ 

PER100 

OF  RECORO:  65-87 

1 

ICAO  | 

JAN 

FCB 

MAR 

APR 

TOTAL  MONTHLY  PRECIPITATION  IN  INCHES 
-M-O-N-T-H-S- 

MAV  JUN  JUL  AUG  SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ALL 

months 

•  5  1 

2.53 

.62 

1.26 

1  •  8  S 

1  .98 

6.SS 

3.99 

1.83 

1.25 

3.83 

6.10 

*6  t 

2 . 0* 

1  «*6 

3.29 

6.82 

9.36 

2.S9 

1.56 

2.61 

1.21 

.92 

.72 

.71 

*1 8.69 

*7  | 

3.62 

1.5* 

•1  «2C 

2.  11 

3.68 

1  .66 

3.68 

2.16 

.59 

.70 

3.63 

2.37 

•2  6.96 

68  t 

7.71 

2. *9 

•  3.65 

3.00 

11.51 

6  .81 

3.86 

11.02 

1.09 

3.32 

6*97 

6.57 

•  6  5.80 

*9  1 

6.  18 

6.93 

3.06 

2.63 

3.08 

.28 

2.36 

8.91 

1.86 

3.66 

2.27 

2.32 

6  1.32 

SO  1 

2. Cl 

3. *6 

3.57 

1.  76 

3.08 

2.91 

1.89 

1.73 

6.31 

1.56 

5.S9 

3.22 

35.07 

SI  I 

2.27 

2.85 

3,76 

2.17 

3.50 

S.7J 

3.28 

1.36 

3.75 

3.26 

5.06 

5.53 

6  2.68 

5*  I 

S  •  59 

2.06 

5.65 

7.95 

6.63 

1  .S  7 

3.65 

7.JJ 

1.  36 

.60 

6.05 

6.66 

5  3.08 

S3  1 

5.6J 

* » cs 

7.36 

6.69 

7.89 

3.08 

3.17 

5.29 

.66 

3.27 

5.86 

3.79 

56.28 

5*  1 

1.  76 

1  •  *9 

3.06 

3.60 

2.82 

.10 

2.73 

6.6  r 

s  .53 

1.66 

6 .72 

6 .26 

35.16 

SS  1 

.26 

2.78 

3.76 

2.26 

.76 

6  .*2 

1.79 

5.52 

1.’5 

6.66 

1.93 

.62 

29.95 

Sb  1 

2.C6 

6.12 

6.02 

2.  18 

2.5a 

6.92 

6.33 

6.10 

3.30 

6.78 

3.25 

6.00 

6  7.56 

S  7  | 

2.91 

3.06 

6  .00 

5.27 

.60 

2.73 

1.30 

2.00 

3.00 

1.73 

6.18 

•  5.69 

•36.27 

SB  1 

6.67 

5.78 

5.66 

6.19 

6.38 

3.08 

10.92 

9.68 

3.71 

6.11 

2.71 

2.66 

63.11 

S9  1 

1 . 59 

1.86 

3.86 

3.  33 

5.03 

1.29 

13. C9 

3.57 

1.68 

6.37 

5.15 

3.15 

6  7.  75 

60  1 

2.69 

5.71 

3.67 

2.  36 

2.21 

.77 

5.86 

2.36 

6.03 

3.08 

1.76 

3.66 

3  7.90 

61  1 

H.C6 

6.52 

6.36 

3.  12 

I. IT 

3.00 

3.60 

1.73 

3.36 

6.73 

2.83 

3.38 

6  3.66 

*2  I 

* .  21 

3.67 

5.6? 

3.50 

1.7T 

6.20 

1.7  2 

5.29 

3.09 

2.06 

6.88 

3.86 

6  3.63 

63  1 

2.9* 

2.50 

5.21 

1.39 

2.9S 

3.07 

2.60 

2.93 

6.35 

.IS 

6.66 

2.35 

36.90 

6*  1 

6.  35 

6.32 

2.80 

7.59 

1.66 

•  86 

2.79 

1.63 

5.91 

2.67 

1.18 

3  .67 

6  1.01 

6S  1 

3. 58 

2.6* 

3.75 

2.00 

2.59 

1  .26 

2.61 

2.60 

1.6Q 

1.18 

.  79 

1  .09 

25.27 

6b  1 

3  •  *S 

5.17 

.70 

2.58 

5.17 

1.87 

2. 59 

9.06 

6.27 

3.73 

1.91 

6  .81 

6  5.29 

67  1 

1.16 

3.2* 

3.78 

2.76 

3.68 

1.37 

6.19 

1  1  ,98 

1.50 

2.86 

1.72 

5.S7 

6  3.81 

68  1 

2.77 

1.69 

6.99 

1.50 

5.55 

2.86 

1.75 

2.20 

.63 

2.73 

3.10 

3.89 

3  3.66 

69  1 

1.68 

2. 38 

3.19 

3.55 

1.68 

1.62 

12.66 

2.56 

1.65 

2.09 

6.28 

7.33 

66.65 

70  1 

l.SO 

3. 08 

3.11 

6.66 

1.81 

6.36 

2.83 

2.70 

.61 

3.73 

5.73 

3.06 

3  6.96 

71  1 

2.67 

5.26 

1  .66 

1.29 

1.88 

.69 

3.65 

10.60 

6.  J9 

6.20 

5.02 

2.08 

6  3.17 

72  1 

2.93 

6.31 

3.59 

6.62 

3. SI 

6.82 

2.81 

•  66 

3.66 

5.11 

9.65 

3.63 

69.08 

73  f 

3.26 

3.63 

3.08 

6.  39 

3.08 

6.3  2 

3.28 

2.05 

6.73 
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5  2 

i 

2.0 

TRACE 

9.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

•  0 

.0 

.0 

l.b 

TRACE 

13.1 

53 

i 

3.8 

2.3 

7.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

5.2 

TRACE 

18.3 

54 

i 

0  .4 

trace 

1.0 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

•  1 

9.5 

55 

i 

•  8 

6.7 

.9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.4 

.2 

9.0 

56 

i 

4  .8 

.5 

12.7 

2.9 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

.7 

21.6 

57 

i 

9.2 

.1 

TRACE 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

•  3.4 

•  12.7 

58 

! 

8.7 

19.0 

5.3 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

5.1 

38.1 

59 

i 

2.7 

trace 

TRACE 

2.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

trace 

1.5 

6.2 

60 

i 

•  6 

3.6 

13.4 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

trace 

.0 

f  .6 

26.2 

61 

i 

15.9 

7.6 

.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

•  0 

.0 

.0 

.0 

1.0 

24.7 

62 

i 

7.1 

4  .6 

3.9 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

•  0 

.0 

TRACE 

trace 

5.1 

20.7 

63 

! 

4.4 

.3 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

•  0 

.0 

.0 

.0 

7.6 

12.3 

64 

i 

15.1 

12  .0 

3.4 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

trace 

1.0 

31.5 

65 

i 

8  .2 

3.3 

2.6 

3.2 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

17.5 

66 

i 

15.1 

8.0 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

•  0 

•  0 

.0 

trace 

t.5 

31.6 

67 

1 

1  .1 

35.2 

2.  1 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

•  Q 

.0 

.0 

7.8 

3.9 

50.1 

68 

1 

.8 

4  .2 

1.8 

.0 

.0 

•  0 

•  0 

•  0 

.0 

.0 

trace 

4.3 

11.1 

69 

1 

. ; 

7.0 

17.6 

.G 

.0 

.0 

.0 

•  0 

.0 

•  0 

trace 

.6 

25 . 7 

70 

I 

10.3 

5.9 

TRACE 

.0 

.0 

•  0 

.0 

.0 

.0 

•  0 

.0 

1.4 

17.6 

71 

1 

7.2 

1  .9 

.9 

trace 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.  0 

.  1 

IQ.l 

7  2 

1 

2.9 

5.9 

TR  ACC 

trace 

.0 

.0 

.0 

.0 

•  0 

TRACE 

trace 

TRACE 

6.8 

73 

I 

.0 

.4 

TRACE 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

•  0 

•  0 

•  1 

TRACE 

•  5 

74 

i 

.4 

9.9 

TRACE 

trace 

.0 

.0 

.0 

.0 

•  a 

.0 

.2 

TRACE 

10.5 

NOTE  ♦  (BASED  ON  LESS  THAN  FULL  MONTHSI 

continued  on  neat  RAGE.... 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 

usafetac 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


MONTHLY  SNOWFALL 
(FROM  DAILY  OBSERVATIONS) 


STATION  NUMBER:  724070 

STATION  NAME  S 

ATLANTIC 

CITY  IAP  NJ 

PERIOD 

OF  RECORD:  45- 

87 

TOTAL 

monthly 

SNOUF  ALL 

IN  INCHES 

i 

-M-0- 

N-T-H- S- 

ALL 

YEAR  | 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

MONTHS 

7  5  ! 

3.3 

1.6 

2.0 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

•  0 

.0 

.0 

.8 

7.7 

76  1 

4.9 

1.0 

3.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

•  0 

TRACE 

4.0 

13.2 

77  | 

7.8 

.5 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

•  0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

6.3 

76  ! 

2.4 

14  .6 

8.1 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

•  0 

.0 

.0 

1.2 

TRACF 

26.3 

79  I 

14.2 

27.7 

TRUCE 

.0 

•  0 

.0 

.0 

.0 

•  0 

TRACE 

.0 

4.8 

4b. 7 

80  1 

6.3 

.8 

2.6 

TRACE 

.0 

,0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

.  1 

9.8 

81  1 

3.2 

.0 

tr*ce 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.  6 

3.8 

82  | 

7.8 

4.4 

trace 

2.0 

.0 

.0 

•  0 

.0 

.0 

•  0 

.0 

t.7 

20.9 

83  1 

TRACE 

14.9 

trace 

.7 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

•  1 

•  4 

16.1 

84  | 

3.8 

TRACE 

4.0 

TRACF 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

7.8 

85  1 

15.1 

.0 

truce 

1.3 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

4.2 

20.6 

86  1 

3.9 

9.6 

TRUCE 

TRACE 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

13.5 

87  1 

20.3 

10.7 

1  .6 

.7 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

TRACE 

TRACE 

33.3 

MEAN  1 

5.72 

5.86 

2.50 

.30 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

TRACE 

.40 

2.09 

1  7.28 

S.O.  1 

S.J12 

7,523 

4.151 

.787 

.000 

.000 

.000 

.000 

.0  00 

.000 

1.428 

2.912 

11  .852 

TOTAL  OBS  t 

1302 

1212 

1332 

1269 

1307 

1290 

1333 

1333 

1290 

1333 

1290 

1332 

1  5623 

NOTE  *  (BASEO  ON  LESS  THAN  FULL  MONTHS) 


l 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SNOW  DEPTH 

USAFETAC  FROM  SUMMARY  OF  OAV  DATA 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


STATION  NUMBER:  724070 

STATION 

NAME 

:  ATLANTIC 

CITY  IAP 

NJ 

PERIOD 

OF 

RECORD 

:  4  5-87 

AMOUNTS 

IN 

INCHES 

i 

I 

i 

i 

i 

4  1 

7  | 

13  1  25 

i 

37 

i 

49 

f 

61 

OVER 

1 

X  DAY S | 

total  1 

MONTHLY  AMOUNTS 

i 

1 

i 

i 

i 

TO  1 

TO  1 

TO  1  TO 

i 

TO 

i 

TO 

1 

TO 

1 

WITH  1 

MON  TH 

1  NONE 

1 

TRACE  1 

1 

1 

i 

i 

2  1 

1 

3  | 

1 

6  1 
t 

12  1 

1 

24  |  36 

1 

i 

i 

48 

i 

i 

6  C 

1 

1 

120 

120 

1 

1 

MEAS  j 
AMTS  | 

08  S  1 

1 

MEAN  GREATEST  LEAST 

JAN 

1 

1  74.4 

1 

1 

10.1  I 

6.3 

i 

i 

1 

1 

2.91 

1 

1 

1.2| 

i 

1 

3.31 

■ 

1 

1.51 

1 

1 

•  3| 

i 

i’ 

i 

1 

..  j. 

i 

■ 

V 

1 

i" 

i 

• 

15.5  1 

1 

1302  1 

FEB 

1 

!  73.3 
| 

1 

10.51 

4.9 

1 

i 

i 

3.4| 

1 

1.21 

i 

l 

4.4  | 

1 

1.9| 

I 

•  SI 
| 

1 

i 

| 

1 

i 

l 

1 

1 

1 

1 

1 

| 

16.2  1 

1219  1 
| 

MAR 

1  90.  B 
| 

4  .4  | 

1 

1.5 

i 

1 

1.4  I 

1 

.51 

I 

.9  I 
■ 

•  S 

i 

1 

1 

1 

i 

1 

i 

■ 

1 

1 

1 

1 

i 

4.7  | 

1332  1 

APR 

I  99.1 
| 

1 

.61 

•  2 

1 

i 

1 

.1  1 

1 

1 

i 

1 

1 

1 

l 

1 

i 

I 

1 

1 

1 

1 

t 

1 

i 

I 

1 

1 

1 

1 

i 

i 

•  2  | 

| 

12691 

MAY 

1 100.0 

1 

1 

1 

1 

| 

1 

1 

| 

I 

1 

i 

1 

1 

| 

l 

1 

| 

I 

1 

i 

1 

1 

1 

1 

i 

1 

1 

1 

1 

1 

t 

| 

13061 

| 

JUN 

1 100.0 

1 

1 

1 

i 

j 

t 

| 

i 

1 

| 

1 

| 

1 

| 

1 

1 

| 

1 

1 

| 

1 

i 

1 

1 

1 

1 

1 

i 

l 

1290  1 
| 

JUL 

f  100.0 

1 

l 

i 

i 

1 

» 

i 

) 

i 

1 

1 

1 

■ 

1 

i 

1 

t 

l 

1 

i 

1 

1 

1 

1 

i 

i 

1333  1 

AUG 

1 100.0 

1 

1 

1 

| 

1 

1 

| 

1 

1 

| 

l 

1 

1 

1 

1 

l 

1 

1 

I 

1 

1 

1 

1 

i 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

i 

I 

1 

1333  1 

l 

SEP 

i ioo.o 

1 

l 

i 

1 

1 

i 

1 

1 

i 

i 

1 

1 

l 

1 

1 

1 

1 

1 

i 

1 

1 

1 

1 

l 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

i 

I 

1 

1290  1 

i 

OCT 

1  100.0 

1 

1 

i 

i 

1 

1 

| 

1 

1 

1 

I 

1 

i 

l 

1 

I 

l 

1 

1 

i 

1 

i 

1 

l 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

i 

i 

1 

1  333  1 

i 

NOV 

1  99.1 

1 

l 

.61 

j 

•  2 

1 

i 

i 

1 

1 

| 

I 

1 

1 

l 

1 

| 

1 

1 

< 

i 

1 

| 

I 

1 

| 

I 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

i 

I 

•  2  1 

l 

1290  1 

I 

OEC 

1  89.4 

1 

5.8  1 

1 

1.4 

i 

i 

.6  1 

1 

1.21 

1 

1.51 

1 

.21 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

.... 

I 

1 

1 

1 

i 

i 

4.8  | 

1 

13331 

1 

ANN 

I  93.8 

2.71 

1.2 

i' 

.71 

.31 

.8  i 

.31 

.11 

r 

T 

i 

i’ 

3.5  | 

15625 1 

Tr 


6LC8AL  CLIMATOLOGT  8RAnCH 
USAFETAC 

AIR  WEATHER  SERVICE/HAC 


EXTREME  VALUES  OF  SNOW  DEPTH 
(FROM  OAILY  OBSERVATIONS) 


STATION  NUMBER:  72407Q 

STATION 

NAME  : 

ATLANTIC 

CITY  IAP 

NJ 

PERIOD  OF 

RECORD 

:  45- 

67 

1 

TEAR  | 

J  AN 

FEB 

MAR 

APR 

DAILY 

MAY 

SNOW 

-M-0- 

JUN 

OEPTH  IN 
N-7-H-S- 
JUL 

INCHES 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

EEC 

ALL 

MONTHS 

MS  | 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Q 

0 

TRACE 

6 

Mb  I 

4 

2 

0 

*0 

*0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

M7  1 

0 

10 

0 

0 

0 

.0 

0 

D 

0 

0 

0 

TRACE 

10 

M6  1 

7 

5 

*0 

0 

0 

□ 

0 

0 

0 

0 

0 

TRACE 

7 

49  | 

TRACE 

4 

TRACE 

0 

0 

0 

□ 

0 

0 

0 

0 

a 

4 

SO  1 

1 

TRACE 

□ 

0 

0 

D 

□ 

0 

0 

0 

TRACE 

0 

1 

SI  I 

0 

1 

□ 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

TRACE 

TRACE 

1 

52  I 

TRACE 

0 

6 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

TRACE 

8 

53  | 

1 

2 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

TRACE 

4 

54  1 

5 

TRACE 

0 

TRACE 

□ 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

TRACE 

5 

55  1 

1 

4 

TRACE 

0 

0 

Q 

a 

0 

0 

0 

TRACE 

0 

4 

5b  1 

3 

1 

9 

TRACE 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

a 

TRACE 

9 

57  1 

2 

TRACE 

TRACE 

TRACE 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

TRACE 

2 

2 

58  l 

7 

9 

5 

0 

0 

a 

0 

0 

a 

0 

0 

4 

9 

59  ! 

1 

0 

TRACE 

1 

0 

D 

0 

0 

0 

0 

a 

TRACE 

1 

bO  1 

0 

1 

7 

0 

0 

a 

0 

0 

0 

0 

0 

7 

7 

61  1 

10 

5 

TRACE 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

D 

Q 

TRACE 

10 

62  1 

6 

2 

2 

0 

D 

0 

0 

0 

0 

D 

0 

TRACE 

6 

63  ) 

2 

1 

0 

0 

□ 

0 

0 

0 

0 

D 

0 

3 

3 

6M  | 

8 

5 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

a 

a 

0 

1 

8 

65  1 

6 

1 

1 

2 

0 

a 

0 

0 

0 

0 

0 

C 

6 

66  | 

9 

1 1 

0 

a 

0 

D 

0 

0 

D 

0 

0 

6 

11 

67  1 

I 

17 

TRACE 

0 

0 

a 

0 

0 

0 

0 

0 

6 

17 

68  J 

1 

1 

4 

0 

0 

0 

Q 

0 

0 

0 

0 

4 

4 

69  1 

TRACE 

2 

11 

0 

0 

0 

Q 

0 

0 

0 

0 

TRACE 

11 

7Q  1 

5 

2 

0 

0 

0 

0 

a 

0 

0 

D 

0 

TRACE 

5 

71  1 

3 

l 

TRACE 

0 

D 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

TRACE 

3 

72  1 

3 

2 

0 

trace 

0 

0 

Q 

a 

0 

0 

a 

0 

3 

73  ) 

0 

TRACE 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

a 

trace 

TRACE 

74  1 

TRACE 

8 

0 

0 

0 

0 

Q 

0 

0 

0 

TRACE 

0 

6 

NOTE  *  (BASED  ON  LESS  THAN  FULL  MONTHS) 


CONTINUED  ON  NEXT  PACE 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  EXTREME  VALUES  OF  SNOW  DEPTH 

USAFETAC  (FROM  DAILY  OBSER  VA  T ION  S I 

AIR  UEATHER  SERVICE/MAC 


STATION  NUMBER:  724070 

ST  AT  ION 

name  : 

ATLANTIC 

CITY 

1AP  NJ 

PERIOO 

OF  RECORD 

45- 

87 

OAJLY  SNOW 

DEPTH  IN 

INCHES 

1 

-M-O-N 

-T-H-S- 

ALL 

YEAR  I 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

MONTHS 

75  1 

2 

TRACE 

TRACE 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

76  1 

2 

TRACE 

3 

0 

Q 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

3 

77  1 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

76  1 

1 

13 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

13 

79  1 

7 

23 

0 

0 

D 

0 

0 

0 

0 

0 

□ 

4 

23 

BO  f 

4 

1 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

TRACE 

4 

B 1  1 

1 

0 

TRACE 

0 

0 

0 

□ 

0 

0 

0 

0 

trace 

V 

82  t 

5 

2 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

7 

7 

83  1 

TRACE 

12 

TRACE 

TRACE 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

TRACE 

12 

04  | 

2 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

85  1 

4 

1 

0 

0 

D 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

4 

86  1 

2 

4 

TRACE 

TRACE 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

TRACE 

4 

87  | 

19 

6 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

19 

MEAN  1 

3.3 

3.8 

1.5 

•  1 

.0 

.0 

•  0 

.0 

.0 

.0 

•  1 

1.3 

6.4 

S  .0*  1 

3.7  04 

5.098 

2.752 

.370 

.000 

•  000 

•  000 

.000 

.000 

.000 

.258 

2.267 

5*139 

TOTAL  OBS  1 

1302 

1214 

1332 

1269 

1306 

1290 

1333 

1333 

1290 

1333 

1290 

1333 

2  5625 

NOTE  *  (BASEO  ON  LESS  THAN  FULL  MONTHS) 
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SURFACE  WIND  SUMMARIES 

extreme  values  of  PEAK  UINDS: 

DATA  DERIVEO  FROM  SUMHARY  OF  DAY  DATA. 

VALuCS  PRESENTED  BY  INDIVIDUAL  MONTH  AND  YEAR  WITH  ALL  YEARS  COMBINED. 

speeds  presented  in  knots. 

DIRECTIONS  PRESENTED  IN  16  COMPASS  POINTS  FROm  BEGINNING  OF  PERIOD  OF  RECORD  THROUGH  JUNE  1968. 

COMMENCING  JULY  1968  DIRECTIONS  PRESENTED  IN  TENS  OF  qEgrEES. 

An  ASTErIsK  IN  THE  TABLES  INDICATES  THAT  THE  VALUE  IS  BASED  ON  AN  INCOMPLETE  MONTH  OF  ThREE  OR  MORE 

MISSING  DAYS. 

MEANS  ANO  STANOARD  DEVIATIONS  PRESENTED  DO  NOT  InCLUDE  INCOMPLETE  MONTHS.  FOUR  OR  MORE  MONTHS  ARE  NEEDED  TO 
COMPUTE  THESE  STATISTICS  ANO  INCOMPLETE  MONTHS  ARE  NOT  INCLUDED. 

TABLES  ALS0  INCLUDE  THE  OBSERVATION  COUNTS. 

bj VARIATE  PERCENTAGE  FREQUENCY  TABULATIONS  oF  %UrF kCL  ylNDs: 

DATA  UERIVCO  FROM  HOURLY  DA  FA. 
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GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  ERCQUENCV  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  VINO  DIRECTION  VERSUS  WIND  SF  E  E  0 

USAFETAC  FROM  HOuRLr  OBSERVATIONS 

AIK  WEATHER  SERVICE/MAC 
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AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


STATION  NUMBER 

:  729070 

S  TAT  I  ON 

NAME  : 

A  TLANTTC 

CITY  IaP 

NJ 

PERIOD  OF  RECORD:  78-87 

month:  jAn  H0Urs<IST»:  1500- 

l  700 

OIRECTION  1 
(OEGR£ESI  1 

1  -3 

9  -b 

7-10 

11-16 

WIND 

17-21 

SPEED 

22-?7 

IN  KNOTS 

29-33  39-90 

9  1  -9  7  98-55  GE  5b  T  cT  A  L 

1 

MEAN 

wind 

N  1 

# 9 

i.« 

2.7 

1  .2 

6.1 

7.  7 

NNE  1 

,  2 

.  9 

1  .5 

.9 

3.9 

8.6 

NE  1 

.  9 

1  •  1 

.8 

2.  7 

8.9 

ENC  f 

.  9 

1 .8 

.9 

•  1 

3.2 

9.9 

€  ( 

.  1 

1.6 

1  .  3 

.6 

.2 

3.9 

8.9 

ESE  1 

.2 

.  9 

.6 

.9 

•  1 

2.9 

7.6 

sr  i 

.9 

•  9 

.  1 

1.9 

6.8 

SSE  1 

1.0 

1.1 

.6 

•  1 

2.B 

8.7 

S  1 

.  ) 

•  8 

2  .b 

1  .6 

.6 

5.7 

10.9 

SSu  1 

.  3 

1.3 

1  .2 

.1 

.1 

3.0 

10.7 

sw  1 

1  . 1 

1.3 

.8 

.9 

3.5 

9.7 

WSM  I 

1.0 

1  .0 

1.0 

.9 

•  l 

.1 

3.5 

10.9 

W  1 

•  2 

1.8 

5.3 

7.8 

1.6 

1.3 

18.1 

12.2 

UN  W  t 

.  3 

1 .9 

3.7 

9.0 

2.7 

.  3 

18.0 

12.3 

NU  1 

.  1 

2.0 

3.2 

5.3 

1  .9 

.3 

12.9 

11.7 

NNW  | 

.  2 

2.2 

3.2 

1  .*» 

•  1 

.3 

7.9 

8.7 

VARIABLE  1 

calm  1 

///////////////// y/y /////////////////////////////// /////////////y///////////////y///////  i.9 

////// 

TOTALS  1 

1.9 

19.9 

32 .2 

33.5 

8.5 

2.5 

.1 

100.0 

10.9 
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GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WlNO  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 
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MONTH:  JAN  HOURS  ILS  T 1  :  1800-2000 


|  WIND  SPEED  IN  KNOTS 

DIRECTION  I  1-3  *4-6  7-10  11  -16  17-21  22-27  28-3  3  34-40  *4  1  -*4  7  *48  -55  GE  56 

(DEGREES)  ( 


N  I  .6  2.5  1.9  .9 


TOTAL  MEAN 

X  WIND 


5.9  6.6 


NNE 


1.8  1.6  .5 


*4.1  7.4 


NE 

ENE 

t 

ESE 

SE 

SSE 

S 

SSW 

sw 

wsw 

w 

WNU 

NW 


.2  1.3  1.7  .3  .3 

.6  .2  .2 

.5  1.3  1.2  .6  .: 

.2  .6  .1 

.<4  .5  .3  .1 

.2  1.1  .1  •  2 

.2  1.8  1.2  1.3  .5  .1 

.2  2.2  .9  .3  .1 

.3  3.1  1.0  .*4  .2 

.3  3.2  .8  .9  .4  .1 

.4  6.3  7.0  5.1  .6  .5  .3 

.9  3.7  3.7  5.1  1.4 

.8  2.5  4.2  2.3  1.1 


3.9  8.0 

1.1  6.8 

3.8  7.4 

1.0  5.4 

1.4  7.8 

1.6  5.5 

5.2  9.4 

3.7  7.0 

5.1  6.9 

5.7  8.2 

20.3  9.4 

14.6  9.9 

10.8  9.3 

3.8  8.2 


8,3  ////// 

100,0  7.8 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


930 
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USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 
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•  1 
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NNW  1 

1 

1.8 

4.0 

3.8 

2.8 

•  1 

12.5 

7.6 

VARIABLE  I 

CALM  1 

1  1  *  2 

////// 

TOTALS  | 

1 

6.5 

28 . 0 

31  .4 

17.8 

4.3 

.7 

100.0 

7.5 

total  number  of  observations:  846 


GLGBAL  im  atolo  gy  branch 

usafetac 

AIR  WEATHER  SCRVICC/HAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


r 


STATION  NUMBER 

72*070 

STATION 

name  : 

A  TL  ANTIC 

CITY  IAP 

NJ 

PERIOD  OF  PECORO:  78-87 

MONTH:  FEB  HoUrs'LST):  0900- 

1  100 

1 

OIPECTION  1 
(DEGREES)  | 

1-3 

4-6 

7-20 

1 1-lb 

WIND 

17-21 

SPEED* 
2  2-2  7 

IN  KNOTS 

28-33  34-40 

41-47  48-55  GE  56  TCTAl 

l 

MEAN 

WIND 

N  I 

,5 

2*5 

4.1 

4.0 

.5 

11.6 

9.8 

NNE  I 
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US 
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.6 

•  6 

•  1 

6.0 
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NE  1 

ue 

2  .0 
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.2 

5.2 

8.9 
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| 
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3.8 
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E  1 
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8.8 
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w  1 
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.5 

11.0 

11.9 

NW  1 

.2 

1.2 

3.4 

6.0 

1.9 

.9 

13.7 

lZ.S 

NNW  I 

1 

1  .  3 

3.9 

6.7 

1.3 

•  1 

13.4 

1  u* 

VARIABLE  I 

1 

////// 

TOTALS  | 

1 

3.2 

17.0 

33.0 

33.1 

8*3 

2.4 

100.0 

10.2  j 

total  number  of  observations 


846 


GLCgAL  CLIMATOLOGY  BRAnCH 
US AFETAC 

AIR  hf  A  THE R  SERVICE/MAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  UINq  SPEED 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


r 


STATION  NUMBER:  724070  STATION  NAME:  A  TL  AN  I  *  C  CITY  I AP  NJ 


PERIOD  OF  RECORO:  78-87 

MONTH:  FEB  HqUrs^LST*:  1200- 


DIRECTION 

CDEGR££S» 


WIND  SPEEO  TN  KNOTS 
17-21  2  2-j  7  28-3  3  34-40 


48-55  GE  56 


TcTAL 

X 


N  1 

.8 

1  -  3 

1  .8 

1  .3 

.4 

nne  | 

.  4 

.9 

1.8 

1.1 

.2 

NE  1 

.4 

1  .  1 

1  .8 

.6 

•  6 

ENE  1 

•  1 

1  .5 

1.5 

•  6 

E  ! 

1  .  3 

2.8 

ESE  1 

.2 

1.1 

1  .1 

.6 

SE  1 

.5 

1.5 

.8 

1.3 

SSE  1 

.1 

.  9 

•  9 

.5 

S  1 

.9 

1  .9 

1.3 

•  6 

SSW  1 

•  1 

•  4 

.7 

1.9 

.6 

s  w  1 

•  4 

•  6 

2.2 

.5 

usw  1 

.1 

•  6 

1.5 

1.3 

•  i 
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,4 

1  .  4 

2.4 

5.7 

1.7 

UN  W  1 

.1 

1  .  3 

2.8 

4.5 

2.2 

NU  I 

1.7 

3.1 

6.0 

2.4 

NNW  1 

.  1 

.  7 

4.0 

5.4 

1.2 

ME  AN 
WIND 


.  1 
.  1 


*  5 
.5 
1.3 
.5 


5.4 

9,5 

4 . 4 

8,9 

4  .  4 

■*.2 

3.9 

l*.l 

5.1 

8.2 

3.0 

8.1 

4.  i 

8.1 

2 .  S 

7,9 

4.7 

10.  3 

3.7 

>1.8 

3.7 

12.3 

3.7 

9.8 

11.9 

1*.2 

11.5 

12.8 

14.4 

1  5.  5 

1  1.9 

1?.0 

1.8 

mm 

100.0 

1  1.0 

VARIABLE 

CALM 

TOTALS 


3.0 


total  number  of  observations 


846 


GLoBaL  cLIHATOLOG*  BRANCH 
USAFETAC 


PERCENTAGE  frequency  of  occurrence  of  surface  wind  OIRECTION  VERSUS  WINO  SPEED 

from  hourly  observations 


GL(J8*L  CLIMATOLOGY  branch 
USAFETAC 

AIR  WEATHER  SERVICE/HAC 


PERCENTAGE  frequency  of  occurrence  of  surface  wind  direction  VERSUS  WINO  SPecO 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


GLuBaL  CLIMATOLOGY  BRAnCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SFEED 

usafetac  from  hourly  observations 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


STATION  NUMBER 

:  72*1070 

STAT I  ON 

NAME  : 

A  TL ANT  IC 

CITY  I  AP 

NJ 

PERIOD  OF  RECORD:  78-87 

MONTh:  FEB  HOUrSILST>:  2100” 

2  300 

DIRECTION  1 
( DE  G  Re  E  S  >  1 

1-3 

4-6 

7  -1C 

11-16 

W  IND 
17-21 

SPEED 

22-27 

IN  KNOTS 

28-33  34-40 

41-47  48-55  GE  56  TcTAL 

X 

MEAN 

WIND 

N  I 

.8 

2.4 

2  .6 

1.3 

7.  1 

7.3 

NNE  1 

.  1 

.  8 

1  .3 

•  6 

.  1 

3.0 

8.4 

NE  I 

.4 

1*8 

.5 

•  4 

3.0 

6.4 

ENE  1 

.  1 

•  7 

t  c 

1.9 

.4 

.1 

3.7 

1  1.6 

E  1 

.5 

1.5 

1 .4 

.7 

4  .  1 

7.5 

ESE  1 

•  1 

1  .  1 

.  2 

.2 

1  .  7 

6.4 
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•  2 

.  7 

.2 

1.4 
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.2 
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.2 

2.0 
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i  .i 
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•  2 
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7.7 

SSW  1 
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.4 
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su  1 
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.7 

.  1 

•  1 
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wsw  1 
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3.2 

1  .9 

•  2 
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5.9 

w  I 
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4  •  5 

4.7 

1.5 

.4 

.2 

12.6 

7.7 

UNU  1 

2.8 

3.4 

3.8 

1.2 

•  1 

11.3 

1  0 . 1 

NW  | 

•  1 

3.9 

2.8 

2.7 

.7 

•  1 

10.4 

’.l 

NNU  | 

.5 

3.5 

3.2 

2.1 

.2 

9.6 

8.3 

variable  1 

CALM  | 

///////// 

//////// 

ttmui 

/  /////// 

//////// 

//////> 

/////////////// 

////////////////////////  9.9 

////// 

TOTALS  1 

6.5 

33. 5 

28.0 

18.0 

3.3 

.8 

100.0 

7.3 

Total  number  of  observations 


846 


global  climatology  branch  percentage  frequency  of  occurrence  of  surface  wind  direction  VERSUS  WIND  speed 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


STATION  NUMBER 

724070 

STAT  ION 

NAME  : 

A  TL  ANTIC 

CITY  IAP 

NJ 

PERIOD  OF  RECORD:  78-87 

MONTh:  FEB  H0Urs<LST1:  ALL 

i 

DIRECTION  | 
(OtGRLESl  1 

1  -3 

4“6 

7-10 

11-16 

WIND 

17-21 

SPEED 

22-27 
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.2 
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1 

•  3 
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•  1 
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2.  1 
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3.9 
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.  3 

11.5 
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NW  1 

.  2 

2.7 

3.4 

4.0 

1  .4 

.5 

12.  1 

1  1 »  G 

NNW  j 

1 

.  5 

3.2 

3.9 

3.S 

.5 

.2 

11.8 

2 

variable  1 

CALM  | 

| 

//////// 

////////> 

/////// 

/////✓//> 

//////// 

/////// 

/////  ////////// 

/////////////// 

n/iiini  6.6 

////// 

TOTALS  1 

1 

26.  I 

31  .7 

23.9 

S  •  8 

1.4 

100.0 

8.6 

total  number  of  observations 


6766 


&Li3aL  (;L  I  H  aTGLO  GV  8«ANCH 
USAFtT AC 

Alh  WEATHER  SC  RV  ICE/MAC 


PERCENTAGE  FPEOuENCY  OF  OCCURRENCE  Of  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

from  hourly  observations 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USaFETAC  From  HOuRLy  OBSERVATIONS 

AIN  HEATHER  SERVICE/HAC 


STATION  NUMBER 

724010 

STAT I  ON 

NAME  : 

ATLANTIC 

CITY  lAP 

NJ 

PERIOD 

MONTH 

OF  RECORO:  70-87 

mAR  HOUrs(LST):  06Q0- 

0600 

1 

OIRiCTION  1 
(DEGREES)  | 

I  -I 

4-6 

7-10 

11*16 

fa  I  NO 
17-21 

SPEEO 

22-27 

IN  KNOTS 

28-33  34-40 

41-47 

48-55  GE  56 

TcTAL 

X 

ME  AN 
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N  I 
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2.0 
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.2 
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3  •  8 

3.1 
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1.1 

.2 
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9.6 

NU  I 

•  2 
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2.9 

2.8 

.9 

•  1 

9.7 

9.8 

NNW  1 

1 

•  2 

3.  I 

3.5 

1.7 

.3 

8.9 

8.6 

variable  t 

CALM  ] 

^//////////////////////////////////////////////////-///////////////////////////////////// 

9.  0 

////// 

TOTALS  1 

2.9 

25. 1 

33.0 

23.5 

5.4 

.9 

•  2 

100.0 

8.5 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS: 


930 


GL  lsAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
USAFETAC 

AIK  WEATHER  SERVICE/MAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


GLoBaL  climatology  branch 

USAFETAC 

Aik  WEATHER  SERVICE/MAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  Of  OCCURRENCE  of  surface  wind  direction  versus  wind  speed 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  724070  STATION  NAME:  ATLANTIC  CITY  I AP  NJ 


PERIOD  OF  RECORD:  78-87 

MONTh:  m*R  HOURS  <LS7  > :  1200- 


DIRECTION 
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i 
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4.5 

2.6 

WNW 

i 

i 

1 

•  5 

2.4 

5.7 

2.3 

NU 

1 

i 
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i 
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4.0 

1  1.8 

3.0 

i  0  *  A 

4 . 4 
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7.6 

1  2. 1 

3.5 

9.8 
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>0.0 

4 . 7 

1 1.6 

7.1 

14,0 
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1  2*b 

4.5 

l3.b 
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12.  D 

10.9 

1  3.8 

11.8 

l“.l 

12.0 

1«.Q 

8.1 

11.3 

•  4 

////// 

100. 0 

12.4 

variable 

CALM 

TOTALS 


8.6  2 9.7  41.4  15.2  4.2 


total  number  of  observations:  930 


6LU0AL  climatology  BRANCH 
usafetac 

AIR  HEATHER  SERVICE/MAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  MIND  DIRECTION  VERSUS  UINq  SfEEO 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


GLOBAL  cLIMATOLOb*  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  $P£ED 

USAFETAC  F ROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  HEATHER  SERVICE/MAC 

STATION  NUMBER:  72*4070  STATION  NAME:  ATLANTIC  CITY  I  aP  NJ  PERIOO  OF  RECORD:  78-87 

MONTh:  HoU&s<LST»:  18Q0-2000 


1 

DIRECTION  1 
IDEGRee*!  | 

1-3 

4-6 

7-10 

11-16 

WIND 

17-21 

SPEEO  IN  KNOTS 

22-2 7  28*33  34-40  41-47  48-55  GE  56 
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X 
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N  t 
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8.9 
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.2 
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i.i 
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3.0 
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SSU  1 
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.1 
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SW  1 
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.5 
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7.9 
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I 
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1.1 

.4 

•  2 
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w  I 

•  1 

1 . 7 

4  .9 

3.4 

•  5 

.4  .1 

11.3 

10.5 

UNU  | 

1.5 

4.7 

4.6 

.4 

.2 

11.5 

10.8 

NW  1 

•  1 

1*6 

3.0 

1  .9 

.4 

.4 

7.5 

10." 

NNW  | 

1 

•  2 

1.9 

2.2 

1.5 

.5 

6.3 

8.9 

VARIABLE  1 

CALM  !//////////////////////✓////✓///✓////////////////////////////////////✓/////////////////// 

2.2 

///  /// 

JOT»LS  1 

1 

Z.9 

26  •  1 

37.7 

23.9 

5.5 

1.6  .1 

100.0 

9.1 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  930 


GLOBAL  climatology  BRANCH 

L/SAFtTAC 

Aik  WEATHER  SERVICE/MAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WINq  SPEED 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

724070 

STATI ON  NAME : 

ATLANTIC 

CITY  IftP  NJ 

PERIOD 
MONTH ; 

OF  RECORD:  78-87 

:  mar  hours (LST ) :  2100-2300 

\ 

DIRECTION  1 
(DEGREcS)  I 

1-3 

4-6  7-10 

11  -lb 

WIND  SPEED 
17-21  22-2? 

IN  KNOTS 

28-33  34-40 

41-47 

48-55  GE  5b  TOTAL  MEAN 

x  wind 

N  1 

2  •  6 

3.0 

1.9 

.3 

7.8 

8.7 

NNE  1 

.5 

•  5 
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.2 

3.3 

8.4 

NE  I 

.9 
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•  3 

•  2 

2.9 

7.7 

ENE  ! 

.4 

1.1 
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.3 

•  1 

.3 

3.3 

9.5 

E  f 

•  2 

1  •  8 
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////////// 

/////// 

//////// 

////////> 

//////// 

////////////✓////////////// 

//////////////////  7.8 

////// 

TOTALS  1 

5.9 

28.9 

32  .5 

16.  i 

5.7 

1.1 

100.0 

8.1 

TOT»L  NUMBER  of  observations 


930 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  branch 
USAFETAC 

Aik  WEATHER  SERVICE/MAC 


percentage  freouency  of  occurrence  of  surface  wind  direction  versus  WINO  SPEED 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


r 


STATION  NUMBER: 

72*4070 

ST  AT  I  ON 

NAME  : 

ATLANTIC 

CITY  IAP 

NJ 

PERIOD  of  record:  78-87 
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C«L«  I//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

5.2 

////// 

TOT  ALS  1 

1 

20. 4 

32.6 

28.7 

8.0 

2.0 

.1 

100.0 

9.7 

total  number  of  observations 


7440 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
USAFETAC 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  QF  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  UINO  SPEED 

from  hourly  observations 


r 


STATION  NUMBER:  724070  STATION  NAME:  ATLANTIC  CITY  I AP  NJ  PERIOD  OF  RECORD:  78-87 

MONTh?  APR  Hours  ILST):  0000-0200 


1 
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////// 

TOTALS  t 

1 

«.o 
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31.1 

20.1 

3.6  .4 

100.0 

7.7 

total  number  of  observations 


900 


TOTAL  number  of  observations 


900 


GLOBAL  climatology  branch 
USAfCTAC 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WlNO  (DIRECTION  VERSUS  «IN0  SPEED 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  724070  STATION  NAME:  ATLANTIC  CITY  I  *P  NJ  PERIOD  OF  RECORO:  78-87 

MONTh:  APR  H0Urs<LST>:  0600-060Q 
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100.0  8.6 


total  number  of  observations: 


900 


GLOBAL  CUMATOLOGV  BRAnCH  percentage  frequency  of  occurrence  of  surface  uino  direction  versus  wind  speed 

USAFETAC  From  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


STATION  NUMBER:  724Q70  STATION  NAME:  ATLANTIC  CITY  I aP  NJ  PERIOD  OF  RECORD:  70-87 

HONTh:  APR  HOUrsUSTJ:  ORQO-llOO 
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/////// 

//////// 

//////// 

///////// 

//////> 

/////////////// 

/////// 

f/ / / /// / 

.  7 

////// 

TOTALS  1 
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100.0 

1  1.2 

total  number  of  observations 


900 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  Pt RCC  N  T  AGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


STATION  NUMBER:  724070  STATION  NAME:  ATLANTIC  CITY  I aP  NJ  PERIOD  OF  RECORD:  78-87 

month:  APR  HOUps«LSH:  12Q0-1400 
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7/////// 
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7//////  / 

.  2 

////// 

TOTALS  ( 

1 
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total  number  of  observations: 
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GLCBaL  CLIMATOLOGY  branch 
USAFET AC 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


percentage  frequency  of  occurrence  of  surface  wino  direction  versus  WIND  SF £ ed 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


r 
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/////// 

///#/////////// 

///,///////,///////////,  .2 

////// 
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jo  {Al  number  of  obser vati ons :  9jo 


6LIBAL  CLIMATOLOGY  8RANCH 
USAFET AC 

Aik  WEATHER  SERVICE/MAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WINq  SPEED 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  724070  STATION  NAME:  ATLANTIC  CITY  I  AP  NJ 


PERIOD  OF  RECORO:  78-87 
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VAR  IABLE 
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TOT  ALS 


23.  1  36.8  29.2 


total  number  of  observations:  roo 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  brunch 
usafetac 

AIR  WEATHCR  SERVICE/MAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  UlNO  SPEED 

from  hourly  observations 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 

us afetac 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


percentage  frequency  of  occurrence  of  surface  wind  oirection  VERSUS  wind  speed 

from  hourly  observations 


STATION  NUMBER 

:  724G70 

STAT  1  ON 

NAME  : 

ATLANTIC 

CITY  IaP 

NJ 
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GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREOUENCV  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  W I  N  q  SFtED 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 
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GL  uBaI  CLlMATOLObY  BRANCH 
US  AT tT AC 

A  I h  wE  A  THE  R  SERVlCt/MAC 


PERCE  NT  AGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WIND  OIRECUON  VERSUS  WIND  SPEED 

From  hourly  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  724073  STATION  NAME:  ATLANTIC  CITY  I AP  NJ 


PERIOD  of  PECORO:  79-87 

month:  jUn  hours IL  ST  * :  0300-0600 
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TCIAl  NUHfifR  of  OB ser VA T I ONS :  90U 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
USAFE7AC 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  of  OCCURRENCE  of  surface  wind  direction  versus  wind  speed 

From  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  number 

:  724070 

S  TAT  I  ON 
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GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  frequency  of  OCCURRENCE  of  surface  uind  direction  versus  rind  sfeed 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 

STATION  NUMBER:  724070  STATION  NAME:  ATLANTIC  CITY  I  aP  NJ  PERlOO  OF  RECORD:  78-87 

month:  jUn  H0Urs«Lst»:  0900-1100 
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TOTALS  1 
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global  CLIMATOLOGY  branch 
USAFET AC 

AIR  WEATHER  SffiVICL/MAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SF£fO 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


6L  OB  At  CUM4T0106V  BRANCH 
JSAFETAC 

AIR  WEATHER  SERViCt/MAC 


PErCFNTASE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

FRjH  HOURLY  OBSERVATIONS 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  percentage  frequency  of  occurrence  of  surface  wind  direction  versus  wino  sfeeo 

usafetac  from  hourly  observations 

AIR  UEATHER  SERVICE/MAC 

STATION  NUMBER:  729Q70  STATION  NAME:  ATLANTIC  CITY  I AP  NJ  PERIOO  OF  RECORD:  78-87 
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tot*l  number  of  observations: 


900 


GLOBAL  climatology  branch  percentage  FREQUENCY  of  occurrence  of  surface  WIND  DIRECTION  VERSUS  «INO  speed 

usafetac  from  hourly  OBSERVATIONS 

air  MEATHER  SERVICE/MAC 

STATION  NUMBER:  72*070  STATION  NAME:  ATLANTIC  CITY  I AP  NJ  PERIOD  OF  RECORD:  TB-87 
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GLOBAL  CLIMaTOLOg*  8RANCH  pErCE  NT  AGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SFE  eO 

usafetac  froh  hourly  OBSERVATIONS 

AIR  WEATHER  SERVlCE/HAC 
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TOlAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  9 SO 


global  climatology  branch 
USAFETAC 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


percentage  frequency  of  occurrence  of  surface  WINO  DIRECTION  versus  wino  SPEED 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 
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TOt*L  NUMBER  OF  OBSERVATIONS: 


930 


TOfAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS: 


9.50 


6L0&AL  climatology  branch 

USAFCTAC 

Aik  WEATHER  service /mac 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURfACE  VINO  DIRECTION  VERSUS  UINq  SPEED 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 
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GLuBAL  climatology  branch 
US AFET AC 

Aik  WEATHER  SERVlCt/HAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WlNu  ulRECTION  VERSUS  WIND  SUED 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 
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STATION  NUMBER: 
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iojAl  number  of  observations:  930 


0lu8*L  CLIMATOLOGY  BRANCH 
US  AFC  7  A  C 

AIR  nEATHER  SERVICC/MAC 
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10.1  ////// 

100.0  6,3 


lOjAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  7440 


GLOBAL  climatology  branch 

USAFETAC 

Aik  HEATHER  SERVICE/MAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WINO  DIRECTION  VERSUS  HINo  SPEEO 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER 

;  724070 

STAT 1  ON 

NAME  : 

ATLANTIC 

C1T*  IaP 

NJ 

pEp 100  OF  RECORD:  78-87 

MONTh:  SEP  HqUr$ILST1:  0300-0500 

DIRECTION  1 
IOEGRccS*  f 

1-3 

4-6 

7-10 

11-16 

y  I  NO 
17-21 

SPEED 

2  2-27 

IN  KNOTS 

28-3  3  34-40 

41-47  48-55  GE  5b  TcTAL 

X 

MEAN 

WIND 

N  1 

1.3 

7.9 

4.1 

.3 

1  3.7 

5.  7 

NNE  t 

1.2 

3.6 

.7 

.7 

6. 1 

5. 7 

NE  1 

.<* 

•  4 

.8 

•  4 

2.1 

’.2 

ENE  ( 

.9 

1.2 

•  3 

.2 

2.7 

5.o 
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.9 

1 . 2 

.4 

.1 

.2 

.1 

3.0 

6.9 

ESE  1 

•  8 

•  1 

.1 
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6.  3 

SE  1 

.  9 

.9 

5.0 

SSE  1 

•  4 

.3 

•  4 

.2 

.1 

1.6 

12.6 

S  1 

.  1 
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1.3 

.4 

3.9 

1.) 

ssw  1 

.9 

2  •  7 

1.3 

.2 

5.1 

5.6 

SH  1 

i.i 

3.9 

1  .4 

■  6 

7.0 

5.9 

HSU  1 

.f 

2.1 

2.1 

.  1 

5.0 

5.9 

H  I 

.* 

2.3 

1  .6 

.6 

4.9 

6.6 

WNW  I 

.3 

2.4 

.  6 

•  1 

3.4 

5.5 

NH  | 

2-1 

6.1 

1.6 

.1 

9.9 

■>.» 

NNU  1 

2.0 

4.3 

2.1 

.3 

8.8 

5.4 

variable  1 

CALM  | 

////// 

TOTALS  1 

12.9 

42.3 

18  .8 

4.8 

.2 

•  3 

•  1 

100.0 

4.7 

Total  number  of  observations:  9qo 


global  climatology  branch  percentage  frequency  of  occurrence  of  surface  wind  oirection  versus  uino  sfeeo 

USAFETAC  From  HOuRL y  OBSERVATIONS 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


STATION  NUMBER 

724070 

STATION 

NAME  ; 

ATLANTIC 

CITY  I ftP  NJ 

PERIOD  OF  RECORO:  74-87 

MONTh:  SEp  HOURS ( L$  T > :  0600- 

0  800  } 

1 

OIRECTION  1 
(DEGREE**  * 

1-3 

4-6 

7-10 

11-16 

y I NO  SPEED* 
17-21  22-27 

IN  KNOTS 

28-33  34-40 

41-47  48-5S  GE  56  TOTAL 

X 

. f 

MEAN  1 

wind  T 

N  1 

i.’ 

8.4 

7.0 

•  4 

1  7.8 

6.;  ; 

NNE  1 

.8 

3.9 

2.3 

.6 

7.6 

6.2  j 

NE  1 

2.8 

.4 

.6 

4.4 

6.0  j 

ENE  1 

.«* 

1.0 

.8 

.1 

.2 

2.6 

1 

7.7  i 

E  1 

1  •  2 

.6 

.  1 

2.3 

5.9  j 

ESE  1 

•  2 

•  6 

.6 

•  1 

•  1 

1.6 

7.7  j 

SE  1 

•  6 

.1 

.7 

9.8 

SSE  1 

,4 

.  3 

.6 

•  1 

.1 

1.6 

* 

7.1  , 

s  1 

.3 

1.1 

1  .0 

.7 

•  1  .1 

3.3 

8.6  i 

ssu  l 

.9 

2.7 

2.2 

•  3 

•  2 

5.9 

7.1  j 

sw  1 

.» 

3.4 

1  .4 

.9 

6.4 

6.9 

wsw  I 

1 

.1 

3.4 

1  .9 

•  3 

6.6 

5.7  j 

u  1 

.7 

2.4 

2.3 

.1 

5.6 

6.3  ! 

«NU  | 

.4 

2.  1 

1.7 

•  6 

4.8 

7.0  1 

NW  1 

2.7 

1.7 

•  2 

6.0 

5.6 

NNW  1 

1 

.8 

3.3 

2.3 

•  2 

•  1 

6.8 

6.3 

VARIABLE  1 

CALM  I 

/////////////////////////////////////////////////'//////////////////////////////////////  16.2 

////// 

TOTALS  1 

1 

10.  6 

40.0 

26 .9 

5.3 

.3  .7 

100.0 

5.4 

total  number  of  observations j 


900 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRAhCH  percentage  frequency  of  occurrence  of  surface  wind  direction  versus  wind  speed 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 

STATION  NUMBER:  724Q70  STATION  NAME:  ATLANTIC  CITY  I AP  NJ  PErIOO  OF  RECORD:  78-87 

MONTh:  SEP  HOURS (LST ) :  0900-1100 


1 

DIRECTION  1 
IDEGREESI  | 

1-3 

4-6 

7-10 

11-16 

UlND  SPEED  IN  KNOTS 

17-21  22-27  28-33  34-40  41-47 

48-55 

GE  56 

total 

1 

. ! 

ME  AN 

WI  Nd 

N  t 

.2 

3.  3 

6.3 

1.3 

11.2 

8.0  | 

NNE  1 

•  2 

1.9 

3.9 

•  8 

6.8 

7.9  L 

NE  ( 

•  1 

3. 3 

4.0 

1.4 

8.9 

7.8  ! 

CNE  I 

•  1 

1.9 

2.9 

2.2 

7.1 

8.6 

E  I 

.9 

1  •  a 

3.2 

.6 

6.4 

7.0 

ESC  { 

.  J 

1.6 

1.3 

•  4 

3.7 

6.7 

SE  l 

.4 

1  •  8 

l  .9 

•  6 

4.  7 

6.9  ' 

SSE  1 

.  1 

•  8 

1.3 

.1 

.2 

2.6 

8.6  ; 

S  1 

.3 

1  .  1 

1  .2 

1.4 

.2 

4.3 

».o  1 

SSW  | 

.3 

1.0 

2.0 

1.0 

•  1 
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8.  5  f 
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.1 

7.1 

9.7  i 

wsw  1 
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2.8 

1.2 

5.7 

8.5  | 

N  1 

.8 

1.9 

4.4 

1.2 

•  1 

8.2 

8.1  j 

WNU  | 

.2 

•  8 

2.0 

2.0 

•  1  .1 

5.2 

10.1 

NW  I 

•  6 

.7 

2.0 

2.2 

•  3 

5.8 

j 

NNW  1 

1 

•  2 

1.0 

2.6 

1.0 

•  l 

4.9 

8.5 

VARIABLE  1 

CALM  | ////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////// 

3,0 

////// 

TOTALS  | 

1 

25  •  8 

44  .7 

20.2 

1.2  .1  .1 

100.0 

8.1 

total  number  of 

OBSERVATIONS  : 

900 

r 

■ 

i 

GLOBAL  CLIMATOLOGY  branch 

USAFETAC 

AIR  UEATHCR  SERVICE/MAC 


percentage  frequency  of  OCCURRENCE  OF  SURFACE  kind  direction  versus  WIND  SPEED 

from  hourly  observations 
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STATION  NUMBER:  72*1070  STATION  NAME;  ATLANTIC  CITY  I  *P  NJ 


PERIOO  OF  RECORO:  7 B -87 

MONTh:  SEp  HoUrsILST>:  1200-1*00 


¥ 


GLOBAL  CLlHAlOLO&t  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  VINo  SPEED 

USAFETAC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  HEATHER  SERVICE/HAC 


STATION  NUMBER: 

729070 

STAII ON 

NAME  : 

ATLANTIC 

CITY  IAP  NJ 

PERIOD  OF  RECORO:  78-07 

MONTH:  SEP  HOURs<LSTl:  1500-1700 

i 

DIRECIION  1 
<0£GRc[SI  1 

1-3 

1-fa 

7-10 

11-lb 

UIND  SPEED 
17-21  22-27 

IN  KNOTS 

28-33  39-ID  11-97  18-55  GE  56  TcTAL  MEAN 

t  U  j  NO 

H  1 

.2 

i*'# 

1  .9 

•  2 

9.0 

7-°  1 

NNE  1 

.  1 

.2 

1.7 

.2 

2.2 

-  1 

NE  1 

.  1 

1  •  9 

2.2 

•  8 

•  1 

9.7 

•.« 

ENE  f 

1.0 

3.9 

1.3 

6.2 

1 

8.8  ; 

E  1 

•  1 

2.2 

6.9 

.  7 

9.9 

7.6  | 

ESE  1 

1.8 

3.9 

.6 

6.2 

7-7  ! 

SE  1 

.1 

2.0 

3.8 

•  9 

6.3 

7-!  i 

SSE  1 

1  •  7 

6.3 

1  .9 

9.9 

8.6  ! 

[ 

S  1 

1.2 

10.6 

5.3 

17.1 

i.i  j 

SSH  1 

.9 

2.6 

1  .8 

.j 

5.6 

lQ.2  j 

SW  \ 

.2 

3.0 

1.1 

•  1 

9.9 

9.5 

usu  f 

•  1 

.9 

2.2 

1.9 

.1 

9.8 

9.8  1 

u  1 

.9 

2.2 

2.9 

•  1 

•  1 

5.8 

10.9 

UNU  1 

•  8 

2.8 

1.2 

•  1 

9.9 

’.2 

NW  1 

•  9 

2.3 

1.6 

9.3 

9.8 

nnm  1 

.9 

2.8 

•  9 

9.1 

8.2 

VARIABLE  1 

calm  1 

/////✓/////////////////////////////////////////////////////////////////////✓//////////// 

.9 

////// 

TOTALS  1 

.a 

58.6 

21.9 

.9 

.1 

100.0 

8.8 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  900 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
USAFETAC 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


percentage  frequency  of  occurrence  of  surface  wind  DIRECTION  VERSUS  WIND  Sf>£EO 

FROM  hourly  observations 


STATION  NUMBER:  724070  STATION  NAME:  ATLANTIC  CITY  I  aP  NJ 


PERIOD  OF  RECORD:  78-87 

HONTh:  SEP  HOUr$»LST>:  1800-2000 


r 

r 


DIRECTION 
( OEGREr  S 1 


7-10 


WINO  SPEED  IN  KNOTS 

17-21  22-?7  28-33  34-40  81-47  48-55  GE  5b 
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t 


ME  AN 
WIND 


N  I 

3.0 

1.3 

.2 
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s 

NNE  1 

.4 

2.1 

1.2 

.2 
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6.0 

NE  t 

.6 
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1.3 

.7 
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ENE  1 

.9 
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.6 

.  6 

5.3 

S.8 

E  I 
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4.3 

1.0 

.1 
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ESE  ! 

.t 

2.2 

.7 

.2 

3.7 

5.8 

SE  1 

.3 

3.2 

.9 

•  1 

4.6 

5.4 

SSE  1 

•  1 

3.9 

1.6 

•  4 

6.0 

8.3 

S  1 

1.0 

7-7 

7.0 

1.8 

•  1 

17.6 

7.2 

SSW  t 

.4 

4.3 

5.1 

.7 

10.6 

t.l 

SW  1 

•  3 

2.7 

1.4 

.2 

•  1 

4.8 

6.3 

wsw  1 

•  1 

2.2 

1  .2 

J.6 

5.7 

w  I 

•3 

2.3 

1  .8 

•  1 

4.6 

8.3 

WNW  ) 

•  1 

2.0 

1.0 

•  1 

3.2 

8.3 

NW  1 

•  6 

2.1 

•  8 

•  1 

3.6 

5.3 

NNU  1 

l  •  8 

•  8 

•  2 

2.6 

8.2 

variable  1 

CALM  | 

n  u  limit  umtn  nt //////////// /////✓////////////// nu  tan  tut /// /////////  uinnti 

9.1 

turn 

TOTALS  { 

7.1 

so.  1 

27.7 

5.8 

.2 

100.0 

5.7 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS: 


GLOBAL  climatology  branch 
USAFETAC 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 
STATION  NUMBER:  724070  S 


1 

DIRECTION  1 

1 OEGREf  s  *  I 

1  -3 

4-6 

7-10 

11-16 

W I NO  SPEED  IN  KNOTS 

17-21  22-27  28-33  34-40  41-47  48-55  GE  S6 

total 

t 

MEAN  | 

WIND 

N  1 

.7 

5.2 

2.3 

8.2 

— ;:;*•{ 

NNE  1 

.7 

1  •  8 

•  9 

.  2 

3.6 

5.8 

NE  1 

•  3 

•  6 

1.1 

.8 

2.8 

8.4 

ENE  t 

1  •  7 

1.1 

.3 

3.8 

6. 1 

E  1 

.4 

2.0 

.9 

•  1 

•  1 

3.7 

8.1 

ESE  | 

•  3 

1  •  7 

•  3 

.4 

2.8 

6,7 

SE  1 

.4 

1.0 

.7 

.2 

.  .1 

2.4 

6.7 

SSE  1 

•  2 

1.2 

.1 

1.6 

4.4 

S  1 

.4 

3.1 

2.0 

1.0 

6.7 

7.2 

ssu  1 

1 

.4 

S.t 

3.6 

•  6 

9.7 

6.4 

su  l 

1.2 

5.4 

2.7 

•  4 

9.8 

5.8 

WSU  1 

3.7 

1  .7 

•  1 

5.9 

5.7 

u  i 

1*6 

1.1 

•  1 

3.6 

5,8 

UNW  | 

2*6 

.9 

.2 

4.1 

5.7 

NV  1 

l.o 

2.3 

•  a 

•  6 

4.7 

5.9 

NNW  1 

1 

#  7 

2.8 

•  s 

.1 

4.3 

5.2 

VARIABLE  1 

C*LH  1 ////////////////////////// /////////////////////////7/////// 77 /////////////////////////// 

22.6 

////// 

TOTALS  1 

.  -  1 

9.4 

41 . 7 

20.9 

5.2 

•  2 

100.0 

*.7 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  HIND  DIRECTION  VERSUS  UlNo  SPEEO 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


TAT  I  ON  NAME  ;  ATLANTIC  CITY  I AP  NJ 


PERlOO  OF  RECORD:  78-87 

MONTh:  SEP  HOUrsILstI:  2100-2300 


h 

r 


TOTAL  NUMBER  of  OBSERVATIONS: 


900 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
USAFE7AC 

AIR  HEATHER  SERVICE/MAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  UINO  OIRECTION  VERSUS  NINO  SPEED 

from  hourly  observations 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
US AFE 1  AC 

AIR  HEATHER  SERVICE/MAC 

PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

VINo  SPEEO 

r 

f 

STATION  NUMBER 

724070  STATION 

NAME  : 

ATLANTIC 

city  tap 

NJ 

PER  100  OF  RECORD:  78-87 

month:  OCT  hours*lst»:  0000- 

0  200  \ 

1 

DIRECTION  1 
COEGRrrSI  | 

1-3  4 

-6 

7-10 

11-16 

Hi  NO 
17-21 

SPEED 

22-2? 

IN  KNOTS 

28-33  34-AQ 

A  1 -A  7  48-55  GE 

56  TOTAL 

X 

MEAN  i 

V I  NO 

N  1 

i.i 

7,7 

3.9 

1.1 

13.8 

6.  A 

NNE  1 

•  6 

1 . 7 

1  .1 

.3 

3.8 

*♦2 

NE  1 

•  2 

.  5 

1.1 

•  3 

2.2 

7.T 

ENE  1 

.3 

•  4 

•  6 

.6 

2.2 

8.0 

E  1 

.5 

.  3 

i.o 

.  1 

1.9 

8.7  ; 

ESE  1 

.  1 

.  3 

•  1 

.5 

A.  6  ‘ 

| 

SE  | 

.5 

.  3 

•  5 

I. A 

5. A  I 

SSE  I 

» 2 

•  6 

•  6 

1.5 

6.1  | 

S  1 

.2 

1.5 

1.9 

1.0 

A. 6 

T.B  j 

SSV  1 

3.5 

2. A 

.6 

7.7 

6,5 

SU  1 

1.3 

3. A 

2.8 

.3 

7.8 

6.0 

wsu  I 

.5 

2.0 

2.2 

•  6 

.2 

.1 

5.7 

T.6 

w  1 

.5 

3-8 

2.5 

.8 

7.5 

6.8  1 

UNW  1 

1.0 

2.3 

2.3 

.3 

5.8 

6.8  ' 

nw  r 

.5 

3*8 

1  .c 

•  3 

.2 

5.8 

6.!  j 

NNU  ( 

1 

I.o 

A.  3 

,6 

•  3 

6.2 

5.2  j. 

VARIABLE  1 

. ! 

[ 

CAtM  1////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  21.5 

//////  | 

TOT  ALS  1 

1 

5.6 

37*0 

2A  ,6 

6.6 

•  A 

•  1 

100.0 

total  number  of  observations 


930 


61 OB  At  CLIMATOLOGY  BRANCH 
USAFETAC 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


PERCENTAGE  frequency  of  occurrence  of  surface  wind  direction  versus  wino  speeo 

from  hourly  observations 


station  number 

724070 

ST  AT  ION 

NAME  ; 

ATLANTIC 

CITY  I*P  NJ 

PERIOO  OF  RECORD:  78-87 

month:  OCT  HOURSlLST):  0300- 

0500 

1 

DIRECTION  1 
(OEGRtcSI  t 

1-3 

4-6 

7-10 

11-16 

WIND  SPEEO 
17-21  22-27 

IN  KNOTS 

28-33  34-40 

41-47  48-55  GE  5b  UTAL 

t 

MEAN 

WIND 

N  1 

».s 

7.5 

4.3 

1.0 

14.1 

6.  2  ! 

NNE  1 

•  1 

2.6 

1.7 

.9 

5.3 

7.2  | 

HE  1 

.2 

•  4 

1.4 

.3 

2.4 

6.0  ’ 

ENE  1 

.4 

•  3 

.  6 

.3 

1.7 

6.8  • 

C  1 

•  1 

1.1 

•  6 

.3 

2.2 

b.7  } 

ESE  1 

•  2 

•  3 

.1 

.6 

5.0  ). 

SE  | 

.2 

•  4 

.2 

.1 

1.0 

6.2  . 

SSE  1 

•  2 

•  4 

.5 

.2 

1.4 

7-7  , 

S  1 

.* 

2.0 

.8 

.2 

•  I 

3.5 

6«i  ! 

ssv  1 

•  3 

3.8 

2.5 

.4 

7.0 

6*3  i 

SU  | 

i.i 

3.5 

1  .4 

.2 

6.2 

S.9  j 

wsw  1 

.  8 

2.5 

2.8 

.5 

6.6 

6.6  ; 

w  1 

3.2 

3.9 

•  4 

8.2 

6.7 

WNW  1 

.* 

2.5 

1.3 

.8 

5.  3 

6.7 

NW  | 

1.2 

9.1 

1.5 

•  3 

7.  1 

5.5 

NNU  I 

1 

i.i 

4-8 

.  6 

7.3 

9.8 

variable  1 

CALM  | ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  20.2 

////// 

101 6LS  1 

9.9 

3».9 

24  .4 

6.0 

•  I 

100.0 

5.0 

total  number  of  observations  * 


930 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  of  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WINo  speed 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


STATION  NUMBER 

724070 

STATION 

NAME  : 

ATLANTIC 

CITY  I*P  NJ 

PERlOO  OF  RECORD:  78-87 

MONTh:  OCT  HOUfts(LST): 

0600-0800 

t 

DIRECTION  1 
(DEGREES)  | 

1-3 

4-6 

7-10 

11-16 

y  I  NO  SPEED 
17-21  22-27 

IN  KNOTS 

28-33  34-40 
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CALM  1 y/// /// //^ //////////////////////////////////////// /////F////// ///////////////// ///////// 
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////// 

TOTALS  | 

T.B 
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S.T 

TOTAL  *V*B£R  Of  OBSERVATIONS 
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GLOBAL  CLIHATOLOG*  branch  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WlNO  DIRECTION  VERSUS  UINq  SFEEO 

usafetac  from  hourly  observations 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


STATION  NUMBER:  724070  STATION  NAME;  ATLANTIC  CITY  I *P  NJ  PERIOD  Of  RECORD:  78-87 

MONTH:  OCT  HOURS (L  S  T I :  0900-110Q 
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CALM  1 ////✓///////////////// 7 /// //////////////////////////////////// //////////////////// /////✓ 
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//////  j 
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GLU8AL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PE  9CE  N  T  AGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WlN{)  SPEED 

USAFETAC  FRO*  HOURLY  OBSERVATIONS 

Aik  WEATHER  SEWVICE/MAC 


STATION  NUMBER: 

724070 

STAT I  ON 

NAME  : 

A  TL  ANTIC 

CITY  IAP  NJ 

PERIOD  OF  RECOROs  78-87 

HOnTh:  OCT  HOURS'LSII:  1200- 
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c»t«  1  /////////////////////////////////////////////////////////, ///,///,///,,  nuii'iinnim  i.i 
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TOTALS  1 
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2.7 

1».0 
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33.4 

3.2  .3 

100.0 
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9.5 

TOTAL  number  of 

OBSERVATIONS  : 

9  30 

r 

i**. 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  branch 
USAFETAC 

AIN  WEATHER  SERVICE/MAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

FROM  HOURLY  observations 


STATION  NUMBER 

:  724070 

STAT 1  ON 

NAME  : 

ATLANTIC 

CITY  IaP 

NJ 

PERIOD  OF  RECORD:  78-87 
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TOTAL  number  OF  OBSERVATIONS:  930  1 


VAR IABLE 

CALM 

TOTALS 


?.0 


22.3 


t 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRAnCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  Of  OCCURRENCE  Of  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 

STATION  NUMBER:  724070  STATION  NAME:  ATLANTIC  CITY  I *P  NJ  PERIOD  OF  RECORD:  78-87 

MONTH?  OCT  HOUrs(LST):  1800-2000 
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CALM  | //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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1 3.5  ////// 

TOTALS  1 
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total  number  of  observations: 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  branch  percentage  frequency  of  occurrence  of  surface  uino  direction  versus  uino  speeo 
usafetac  from  hourly  observations 

AIR  WEATHER  SERVICE/HAC 

STATION  NUMBER:  724070  STATION  NAME:  ATLANTIC  CITY  I *P  NJ  PERIOD  OF  RECORD:  78*87 

MONTh:  OCT  HOURS  <LS  T  > :  2100-2100 
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VARIABLE 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  branch  PERCE  NT  AGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  MIND  DIRECTION  VERSUS  NINO  SPEED 


USAFETAC 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 

STATION  NUMBER:  724070 

STATION 

NAME  : 

ATLANTIC 
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CALM  | ///////////////////////////////////////////////////////✓/////✓//////////////////////////  12,1 
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//////  J-' 

TOTALS  \ 
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total  number  of  observations (  taro 


GLC8*L  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  UIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  HEATHER  SERVICE/HAC 


STATION  NUMBER:  724070  STATION  NAHE :  ATLANTIC  CITY  I aP  NJ  PERIOD  OF  RECORO:  78-87 

MONTH?  NO*  HOURS «LST*:  0000-0200 
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CALM  I //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
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TOTALS  | 
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TOfAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  900 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRAnCH 
USAFETAC 

AIR  WEATHER  SERVICE/HAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

from  hourly  observations 


STATION  NUMBER:  724070  STATION  NAME:  ATLANTIC  CITY  I  a?  NJ  PERIOD  OF  RECORD:  78-87 

month:  nov  hours clst»:  0600-0800 
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.9 

1.8 

•  2 

4.2 

«.e  ! 

1 

E  1 

.4 

.9 

1  .6 

•  6 

3.4 

7.4  j 

ESE  1 

•  2 

.  3 

.2 

.8 

i 

SE  1 

.2 

.  3 

.3 

.9 

6.4 

| 

SSE  1 

•  1 

.  9 

•  6 

.4 

2.0 

7.9 

i 

S  1 

.3 

1.0 

1.3 

.9 

•  1 

3  •  T 

8.6 

SSU  » 

.6 

1.7 

l.S 

1.8 

5.3 

8.0 

sw  t 

1.0 

3.6 

1  .9 

.9 

.1 

7.4 

b.T 

WSW  1 

1-1 

3.0 

3.4 

1.3 

8.9 

7,1 

W  1 

.4 

3.3 

j.i 

2.7 

.3 

9.9 

8.7  f 

WNW  1 

.4 

2.7 

3.0 

2.7 

•  2 

9.0 

8.7  | 

NW  1 

»  7 

2.1 

2.4 

1.2 

•  4 

6.9 

8.2 

NNU  J 

1 

i." 

2-8 

2.3 

.9 

•  2 

7.7 

variable  \ 

calm  \tiinu>iniii$iiiiiitiiiniiiiiiiininniimniiiiiniiinminnnuniinnninii 

12.2 

////// 

TOTALS  t 

1 

9.0 

30. 1 

29.4 

17.2 

2.0 

100.0 

6.8 

TOfAL  NUMBER  OF 

OBSERVATIONS: 

900 

GLOBAL  climatology  branch  percentage  frequency  of  occurrence  of  surface  wino  oirection  versus  wind  speed 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


STATION  NUMBER 

724070 

STATION 

NAME  : 

ATLANTIC 

CITY  IAP 

NJ 

PERIOD  OF  RECORD:  78-87 

MONTHS  N0V  H0UrsIL$T>:  0900- 

1100  1 

1 

DIRECTION  t 
(DEGREE*’  1 

1-3 

A -6 

7-10 

11-16 

WIND 

17-21 

SPEED 

2  2-2  7 

IN  KNOTS 

28-33  34-40 

41  -47  48-55  GE  56  T<)TAL 

X 

MEAN  [ 

wind  ; 

N  j 

.6 

2.  I 

s-l 

2.2 

10.0 

8.5 

NNE  1 

.2 

1 .9 

3.9 

1.1 

6.7 

i 

8.1  ; 

NE  1 

•  3 

•  6 

.6 

.3 

2.0 

7.4  ! 

ENE  1 

.J 

•  8 

1  .8 

2.4 

.1 

5.4 

\ 

1  0  •  2  ! 

E  1 

•  2 

1.0 

2.6 

2.6 

6.6 

lo.o 

ESE  1 

.1 

•  3 

.6 

•  3 

1.6 

8.1 

SE  | 

•  1 

.  3 

.9 

.1 

1.4 

7*z  : 

SSE  | 

.  3 

•  3 

.9 

.6 

.2 

•  1 

2.7 

10.3 

S  1 

1.0 

1.1 

1.9 

•  1 

4.1 

lo.o  ; 

SSW  f 

.8 

1.6 

1.4 

•  6 

.2 

4.7 

10.7  ? 

1 

SW  | 

•  2 

1.0 

1 .8 

1.6 

.4 

•  1 

5.1 

10.1  j 

WSW  | 

J 

•  1 

l  .4 

3.1 

2.7 

•  i 

.1 

7.6 

9,8  1 

l 

w  1 

•  1 

1*6 

3.7 

4.0 

1.2 

•  1 

10.7 

11.0  ; 

UNV  1 

,4 

.  9 

3  .  «* 

3.6 

1.2 

9.6 

11.1 

NW  I 

>  1 

1 .9 

3.4 

4.2 

1.4 

.1 

10.8 

u. * 

NNW  | 

1 

•  2 

•  6 

2.4 

3.2 

•  4 

6.9 

10.6 

VARIABLE  | 

CALM  | ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  1,3 

////// 

TOTALS  | 

1 

3.  A 

lb-  o 

37.0 

32.7 

5.9 

.7 

100.0 

9.6  - 

total  number  of  observations:  9qo 


GLOBAL  cLIHATOLOgY  branch 
usafetac 

AIR  WEATHER  SERV ICE/MAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  of  OCCURRENCE  or  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  speed 

FROM  HOURLY  observations 


STATION  NUMBER:  T24070  STATION  NAME:  ATLANTIC  CITY  I  a?  NJ  PErIOO  OF  RECORD:  70-87 


month: 

N°V 

HOUrsILST):  1200- 

l  .00 

1 

direction  1 

*DEGRe£$>  I 

1  -3 

4-6 

7-10 

11-16 

y  I  NO 
17-21 

SPEEO  IN  KNOTS 

22-27  28-33  34-40 

41-47 

48-55 

ge  56  total 
t 

MEAN 

WINO 

N  I 

.1 

2*3 

2.3 

1  .6 

.  t 

6.4 

8.* 

NN  E  1 

•  6 

2.2 

.9 

3.7 

8.8 

NE  t 

•  4 

1  .2 

1.0 

•  2 

2.9 

1  0.0 

ENE  1 

•  2 

1.3 

3.0 

.3 

4 .9 

1  2  •  0 

E  1 

.  1 

•  9 

3.6 

1.7 

6.2 

9-2 

ESE  l 

•  2 

1.1 

1.4 

•  9 

3.7 

8.2 

SE  | 

.  1 

1*  7 

.9 

.1 

2.8 

8.2 

SSE  1 

.1 

1.2 

2.0 

.7 

•  1 

4.1 

8.6 

S  1 

.1 

’1.4 

3.0 

3.3 

.7 

.2 

8.8 

10.7 

SSW  1 

.0 

1.0 

1.7 

•  3 

•  1 

3.9 

10.9 

sw  1 

.2 

.0 

1.2 

1.0 

•  6 

•  1 

4,7 

10.9 

usw  1 

•  1 

.0 

1.3 

2.2 

•  4 

•  1 

5.0 

11.6 

w  1 

1  .2 

3.4 

6.9 

1.4 

•  3 

13.8 

1  2  .  Q 

MNU  I 

.2 

.9 

2.4 

4.2 

2.1 

.2 

10.1 

.2, 

NW  1 

.8 

3.0 

5.9 

1.6 

•  6 

11.8 

12. 9 

NN  W  1 

1 

•  B 

2  .2 

2.6 

•  3 

5.9 

10.« 

VARIABLE  1 

CALM  | /////////////✓//////////////////////////////////////////////////////////////////////////  I •  *» 

////// 

TOIM.S  1 

IS.9 

32.7 

38.3 

8.1 

1.8 

100.0 

10.7 

total  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  900 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  SRAnCH 
US AFE  T  AC 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


percentage  frequency  of  occurrence  of  surface  wind  direction  versus  UINq  speed 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  72*4070  STATION  NAME:  ATLANTIC  CITY  I  *P  NJ 


PErIOO  OF  RECORO:  76-87 

month:  NO*  H0Or$  <L  S  T  > :  15Q0-1700 


jr 


DIRECTION 

(OEGREESI 


7-10 


WIND  SPEED  IN  KNOTS 

17-21  22-2 7  28-33  34-40  41-47  48-55  GE  56 


total 

X 


ME  AN 
WIND 


N  I 

.i 

1.7 

2.2 

.7 

4.7 

7.8 

NNE  t 

•  2 

•  4 

1  #9 

.3 

2.9 

8.0 

NE  1 

•  1 

I.  1 

1.6 

•  8 

3.6 

8.3 

CNE  1 

1.0 

2.2 

1.7 

4.9 

9.6 

E  1 

•  1 

1  .  7 

3.6 

.8 

•  2 

6.3 

8.3 

ESE  | 

.1 

1.4 

1.1 

1.0 

.2 

3.9 

8.9 

SE  1 

•  1 

•  a 

.9 

.9 

2.7 

8.8 

SSE  1 

1.7 

2.9 

1.1 

5.7 

8.4 

S  1 

•  3 

J.O 

4  .6 

3.4 

.7  .1 

12.1 

9.7 

SSW  1 

•  3 

1.2 

1.3 

.7 

•  1 

3.7 

8.2 

sw  ? 

•  8 

2.0 

.8 

•  1 

3.7 

8.9 

wsu  1 

•  1 

1  .  1 

1.8 

1.7 

•  1 

4.8 

9.5 

u  1 

•  2 

1  •  8 

4  .2 

4.4 

.2  .1 

11. Q 

10.0 

WNW  1 

•  1 

1 . 7 

3.4 

4.7 

1.2  .1 

11.2 

11.8 

NU  I 

•  1 

2.4 

2.8 

4.3 

1.0  .4 

11.1 

1  1.2 

NNW  t 

1  •  3 

3.0 

1  .9 

•  2 

6.4 

».3 

variable  i 

CALM  | 

////////////////////// /✓///✓/✓//✓✓/✓/✓////////////////////////////////////////////////// 

1.4 

////// 

TOTALS  1 

2.0 

23.1 

39.4 

29.1 

4.1  .8 

100.0 

9.9 

H 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS: 


GLOBAL  ct-I"AJ°LOGV  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SPEED 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  WEATHER  SERVlCE/NAC 

STATION  NUNBER:  72407Q  STATION  NAME:  ATLANTIC  CITY  I *P  NJ  PERlOO  OF  RECORO:  78-87 

month:  no*  HOURStLSTl:  1800-2000 


I  WIND  SPEEO  IN  KNOTS 

DIRECTION  |  1-3  *»  -6  7-10  11-lfc  17-21  22-*  7  28-3  3  34-40  4  1-47  48-SS  GE  56  TgTAL  HE  AN 

tDEGREfSI  |  *  WjND 


N  1 

•  8 

2.4 

2.7 

1.0 

.2 

7.  1 

7.5 

NNE  1 

•  1 

1  •  1 

2.0 

.4 

3.7 

7.5 

NE  f 

•  0 

.8 

.9 

2.4 

’.0 

ENE  1 

•  3 

1  .  1 

1  .2 

1  .6 

4.2 

8.7 

E  I 

•  2 

2.2 

.9 

.6 

.1 

4.0 

7.1 

ESE  I 

•  2 

1 . 4 

.4 

.7 

2.8 

7.3 

SE  1 

•  3 

1.1 

•  4 

.7 

•  1 

2.7 

7.9 

SSE  1 

•  3 

1.0 

.7 

1.2 

3.2 

8.6 

S  1 

.8 

3.6 

2.4 

2.2 

.7  .2 

9.9 

8.7 

SSV  1 

.9 

4.1 

1  .8 

.  6 

.3 

7.7 

6.7 

SU  1 

.9 

3.6 

1.4 

•  1 

.1 

5.7 

5.9 

wsw  1 

.2 

2.  T 

2.0 

.3 

5.2 

6.6 

w  1 

.6 

3.0 

3.6 

1.7 

.2 

9.0 

8.1 

WNW  1 

.7 

1.9 

3.1 

2.2 

7.9 

8.7 

NW  ) 

.9 

2.8 

2.7 

2.0 

•  3 

8.2 

8.8 

NNW  1 

.8 

2.9 

1.9 

1  .6 

6.9 

7.8 

VARIABLE  1 

CALM  | 

////////////////////// //////// / /////////////////////////////////////// ///////// ///////// 

9.4 

////// 

TOTALS  | 

8.9 

35.7 

28  .0 

17.7 

2.0  .3 

100.0 

7. 1 

total  number  of  observations 


900 


global  CLIMATOLOGY  OBAnCH 
USAFETAC 

AIR  Wt A  THE R  SERVICE/MAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  SfEEO 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


station  number 

724070 

STATI ON 

NAME  : 

ATLANTIC 

CITY  I*P 

NJ 

PErIOO  OF  RECORD:  78-87 

MONTh:  NOV  HOUrsUST":  2100- 

2  300 

1 

direction  1 

(  OE  GR£  £  S  1  I 

1-3 

A  -6 

7-10 

11-16 

wind 

17-21 

SPEED 

22-27 

IN  KNOTS 

28-33  34-40 

41-47  48-SS  GE  56  ToTAl 

X 

MEAN 

WIND 

N  1 

.1 

3.0 

2.9 

.8 

.1 

7.1 

7.9 

NNE  1 

•  3 

2.0 

1.6 

1.0 

•  1 

5.0 

7.8  i 

NE  1 

.A 

•  7 

.4 

.2 

1.9 

6-  3 

ENE  1 

•  2 

•  4 

•  8 

1  .4 

•  1 

3.0 

lO.A 

L  1 

.9 

•  6 

•  6 

.3 

.3 

2.2 

’.2 

ESE  I 

•  3 

•  7 

.9 

.2 

2.1 

6.9 

SE  | 

.« 

•  7 

•  1 

.7 

•  1 

2.3 

7.3 

SSE  1 

•  8 

1.4 

.  7 

.2 

3.1 

A  .  2 

s  1 

•  3 

1.4 

3.3 

1.3 

•  S 

7.0 

’•3 

SSW  1 

2.3 

3.2 

1.2 

.2 

•  2 

7.7 

a.5 

sw  1 

.•> 

3.2 

1.4 

.  6 

6.1 

6.J  t 

usu  1 

I. a 

2.4 

2.7 

.2 

6.8 

8.0  ! 

w  1 

•  3 

3.4 

3.1 

2.0 

•  1 

9.0 

8,0 

1 

WNW  t 

.6 

2.7 

2.8 

1.7 

•  1 

7.8 

7.8  | 

NU  1 

.8 

3.0 

2.1 

3.2 

9.  1 

8.8 

NNW  1 

i 

.8 

2. 3 

2.0 

1.0 

S  .  9 

7. A  j 

VARIABLE  1 

f 

L 

//////  i 

TOTALS  1 

8.2 

29.7 

29.3 

16.6 

2.0 

.2 

100.0 

6.8  I 

f 

l 


900 


total  number  of  observations! 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
USAFETAC 

AIR  yEATHER  SERVICE/HAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  UlNO  SPC^O 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER;  724Q70  STATION  NAME;  ATLANTIC  CITY  I  *P  NJ 


PERIOD  OF  RECORD: 


F 


month:  noV  hours<lst>:  all 


1 

DIRECTION  1 
(DEGREES)  | 

1-3 

4-6 

7-10 

11-16 

yl  NO 
17-21 

SPEED  IN  KNOTS 

22-27  28-33  39-90  91-97  48-55  GE  56 

total 

% 

NE  *N 

WIND 

N  1 

.3 

2.  1 

3.5 

1  .0 

.1 

.0 

8.0 

3.5 

NNE  t 

.2 

1 . 6 

2.0 

.7 

.0 

4,6 

7.6 

NE  1 

,  4 

.  7 

•  8 

.7 

.0 

2.6 

7.8 

ENE  1 

.3 

•  7 

1  .9 

1.8 

.1 

4,3 

9.9 

E  t 

.  3 

1.0 

1  .7 

l.Q 

•  1 

.0 

4  .  1 

8.7 

ESE  1 

•  2 

.  7 

.7 

.9 

.0 

2.0 

7.8 

SE  1 

.2 

•  7 

•  s 

•  3 

•  0 

1.8 

3.2 

SSE  1 

.  1 

.  9 

1.3 

.7 

.1 

.0 

3.2 

8.7 

S  1 

.3 

1  .9 

2.5 

1  .9 

•  9 

•  1 

7,1 

9.3 

ssy  1 

.3 

1.8 

2.0 

1  .9 

.2 

•  1 

5.9 

8.6 

sw  1 

.5 

2.4 

1.8 

.9 

•  2 

•  D 

5.9 

7.5 

wsy  1 

.5 

2. 1 

2.5 

1.3 

.1 

.0 

6.5 

7.9 

y  1 

.4 

2.5 

3.6 

3.1 

.5 

•  1 

10.  I 

9.4 

NNW  ) 

*  5 

2  •  J 

2.9 

2.9 

.6 

.0 

9.3 

9.6 

Ntf  { 

.6 

2.9 

2.7 

3.1 

.7 

.2 

9.7 

«.a 

nn  y  1 

1 

.6 

2.  1 

2.2 

1  .6 

.2 

6.7 

®.2 

variable  t 

i 

6.4 

//////  | 

TOTALS  | 

1 

«>.i 

26*  7 

32.2 

22.7 

3.3 

.5 

100. 0 

7.9  ! 

TOTAL  NUMBER  OF 

OBSERVATIONS: 

7  200 

! 

| 

i 

r 

i 

1 

GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRAnCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WIND  OIPCCTIOH  VERSUS  V/N0  speeo 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  UEATHER  SERVICE/MAC 


STATION  NUMBER 

:  724070 

STA1  I  ON 

NAME  : 

ATLANTIC 

CITY  I aP 

NJ 

PErIOJ  OF  RECORD:  78-87 

MONTH:  DEC  HOUrs<LST»:  0000-0200 

DIRECTION  | 
(DEGREES!  | 

1-3 

*1-6 

7-10 

11-16 

WIND 
1  7-21 

SPEED 

22-2? 

IN  KNOTS 

28-33  34-40 

4  1-47  '*8-55 

GE  56  TOTAL 

l 

ME  AN 

WIND 

N  I 

.  8 

2.6 

3  .*4 

.5 

7.3 

6.9 

NNE  t 

.5 

1.2 

1  .5 

•  2 

3.4 

6.6 

NE  | 

.  1 

•  8 

.  1 

.3 

1.  3 

1.0 

CNE  1 

•  1 

•  <4 

.5 

•  4 

1.5 

o.i  : 

E  1 

•  3 

.  1 

.2 

.9 

•  2 

1.7 

n.i 

ESE  J 

•  J 

1.0 

.2 

•  4 

.  1 

2.0 

7.0  ! 

SC  | 

•  1 

.  <1 

.*» 

1.0 

6.0 

SSE  1 

•  1 

.5 

.1 

.1 

.2 

1.1 

8.  7 

s  1 

.5 

2.2 

1.3 

1.0 

•  1 

S.  I 

'.j  ! 

ssu  1 

.6 

3.3 

2.6 

1.4 

•  1 

8.1 

7.4 

su  I 

•  3 

2.0 

3.0 

1.8 

.1 

7.3 

8.4 

usw  1 

•  3 

2.5 

2.9 

1.7 

6.9 

».z 

u  1 

•  3 

2.0 

4.5 

2.8 

1.0 

•  1 

10.8 

9.8 

UNU  I 

.5 

1  •  6 

5.2 

2.5 

.9 

13.7 

8.5  ! 

N  U  | 

1.0 

3.3 

2.8 

2.2 

•  4 

9.7 

8.2  ' 

NN  W  | 

.9 

2.  7 

2.9 

1 .0 

•  1 

7.1 

7.7  j 

1 

VARIABLE 


IOjAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


930 


GLOBAL  CLIMAT0L06Y  BRANCH 
USAFETAC 

AIR  WEATHER  SERVICE/HAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SURFACE  WIND  DIRECTION  VERSUS  WIND  STEED 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


r 


STATION  NUMBER: 

72*070 

STATION 

NAME  : 

ATLANTIC 

CITY  UP 

NJ 

PERIOD  OF  RECORDS  78-87 

MONTHS  DEC  HOURS (L  S  T  1  •  0600 

f 

-0  800  ; 

1 

DIRECTION  1 
(DEGR£ES  I  | 

1  -3 

4-6 

7-ID 

11-16 

WIND 

17-21 

SPEED 

22-Z7 

IN  KNOTS 

28-33  34-40 

41-47  48-55 

ge  56  total 

X 

ME  AN  j 
W I  NO  ! 

N  ( 

i.i 

3.0 

3.0 

1.3 

8.4 

6.9 

NNE  1 

•  1 

2.2 

1.5 

.4 

4.2 

7.0 

NE  1 

•  3 

1.0 

1 . 3 

.2 

2.8 

7-2  I 

ENE  1 

l 

•  2 

•  * 

.5 

•  3 

1.5 

7.4  , 

E  1 

.1 

•  6 

.4 

•  6 

.2 

2.0 

IQ.5  i 

ESC  1 

.3 

•  6 

.5 

.3 

•  1 

1.9 

8,0  1 

SE  1 

•  1 

.  3 

.2 

.6 
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CCItr«6  VLffSUS  VISIBILITY  AND  SKY  COVER  SUMMARIES 


r 


CEILING  VERSUS  VISIBILITY  SUMMARY: 

THIS  SUMMARY  IS  A  BIVARIATE  FREQUENCY  DISTRIBUTION  BY  CLASSES  Of  CEILING  FPqM  "O”  THROuGH  EQUAL 
TO  OP  Gr£A|ER  THAN  2QtPCO  FEET  AND  AS  A  SEPARATE  CLASS  "NO  CEILING",  VERSUS  VISIBILITY  jN  16 

classes  from  zero  ThRo^gh  Equal  to  or  greater  than  jo  miles. 

DATA  OERIVEO  FROM  HOURLY  0*SE  R  V  a  T  IONS  . 

FREQUENCY  DISTRIBUTION  PRESENTED  BY  THE  STANDARD  3-HOUR  TIME  GROUPS  BY  MONTH,  MONTHLY  AND  ANNUALLY  t ALL  YEARS 
Combined*  . 

NOTES: 

BEGINNING  IN  1968  ,  "ETAR  STATIONS  REPORTED  VISIBILITIES  TO  6  MILES  AND  GREATER  THAN 
6  MILES.  THEREFORE  THE  COLUMN  FOR  VjSjBIl^IES  EqUAL  jO  OR  GREATER  THAN  10  MILES 
APPEAR  BLANK. 

As  A  RULE,  AIRWAYS  STATIONS  NORMALLY  REPORT  VISIBILITIES  TO  6  MILES  aNd  7  OR  GREATER,  HOWEVER 
SOM£  STATIONS  REPORT  HIGHER  VALUES.  THEREFORE,  THE  ID  MILE  VISIBILITY  COLUMN  SOMETIMES  CONTAIN 
SMALL  PERCENTAGE  VALUfS.  HOWEVER.  THESE  VALUES  ARE  OF  LITTLE  MEANING  AND  SHOULO  BE 
DISREGARDED. 

FOR  ME1AR  CIVILIAN  STATIONS  REPORTING  "c*VOK",  ALL  CEIlInGS  APoVE  5000  FEET  WERE  SUPPRESSED 
TO  5000  FEET.  T  HFREF  ORE  ,  NO  PERCENT  VALUES  APPEAR  ABOVE  5000  FEET. 

SKY  COVfR  SUMMARY: 

PRESENTS  PERCENTAGES  OF  SKY  COVER  IN  EITHER  lo*Hs  OF  COyFRACE  OR  "AIRWAYS  CLASSIFICATIONS". 

DATA  SUMMARIZED  BY  THE  STANDARO  3-HOUR  TIME  GROUPS  by  MONTh,  HONTHly  AND  ANNUALLY  (ALL  yEARS  C  OMB I NE  D  j  * 

ALSO  PRESENTED  ARE  MEAN  SKY  COVERS. 

FOR  AIRWAY  STATIONS,  Th£  CONVERSION  FROM  THE  AIRWAYS  DESIGNATIONS  TO  IOTHS  FOR  PRESENTATION  ARE: 


CLEAR 

- 

0/10 

SCATTERED 

- 

3/10 

BROKEN 

- 

9/10 

overcast 

- 

1  J/  10 

obscured 

- 

iu/ia 

SKY  COVER  SUMMARY  IS  UNAVAILABLE  FOR  METAR  REPORTING  STATIONS. 


Global  climatology  branch 
US  APE  T  *  C 

AIR  WEATHER  SERVICE/HAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


r~ 
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STATION  NUMBER:  724070  STATION  NAME:  ATLANTIC  CITY  I  aP  NJ  PERIOD  OF  RECORO:  78-87 

MONTH:  JAN  hours  ILST  * :  0000-0200 
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55.3 

55.3 
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62.2 

62.2 

62.2 
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62.2 

&c 

70001 

59.  1 

62.7 

63.4 

63.5 
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64.1 

64.1 

59.1 

64.I 
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64.1 

GE 
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59.6 

63.2 

64.0 

64 .1 

64  .6 
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64.6 
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64.6 

64.6 

64.6 

*»4  •  fi 

64.6 

64.6 
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GE 
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60.  8 

65.2 

65.9 

66.0 

66  .6 

66.6 

66.6 

66.6 

66  .6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.6 

GE 

95001 

62.4 

67.0 

67.7 

67.8 

68  ,4 

68.14 

68.4 

68. 4 

68  .4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

66.4 

GE 

40001 

64.3 

69.0 

69.8 

69.9 

70.4 

70.4 

70.4 

7Q.9 

90.9 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

7o*4 

70.4 

GE 

35001 

65.7 

70.8 

71.5 

71.6 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

*2. Z 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

72.2 

GE 

Joool 

66.7 

74.5 

75.4 

75.5 

76.0 

76.0 

75.Q 

76.0 

76  .0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76,0 

U.o 

76.0 

GE 

25001 

70.2 

76.6 

77.4 

77.7 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78  .3 

78.3 

78.3 

78.3 
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78.3 
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79.0 

80.0 
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81.0 
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79.7 
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81.7 
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81.7 
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GE 
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120  Oj 
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83.0 
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84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84.2 

84  .2 

84  .2 

GE 

10001 

74.9 

B2.fi 

84.2 

84.6 

85.2 

8S.3 

85.4 

85.6 

85  .6 

85.7 

8S.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

GE 

900| 

74.9 

82.8 

84.2 

84,7 

85.3 

85.4 

85.5 

85.7 

85  .7 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

85.8 

GE 

8001 

75.1 

83.1 

84.5 

85. 1 

85.6 

85.7 

85.8 

86.Q 

86  .0 

86.2 

86  .2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

GE 

I00( 

75.5 

83.7 

85.1 

86.5 

87.1 

87.2 

87.4 

87.6 

87  .6 

87.8 

87  .8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87  •  8 

GE 

600| 

75.6 

84.0 

85.5 

87.2 

e8.o 

88.  1 

88.4 

88.6 

86  .6 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

08.8 

GE 

5001 

75.6 

84.2 

86.1 

87.8 
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9q.6 
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GE 
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84.8 

86.9 
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GE 
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85.2 
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95.3 

95.3 
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GE 
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87.3 

89.1 
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92.9 
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96.6 

97.3 

97.3 

97.4 
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GE 
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85.2 

87.3 
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GE 

01 

75.7 
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99.1 
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lDD.O 

TOTAL  NUMBCR  OF  OBSERVATIONS;  930 
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PERCENTAGE  FREQU£NCV  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

724070 

station  name 

ATLANTIC  C I 7 Y  I AP  NJ 

PERIOD 

MONTH: 

OF  RECORO:  78-87 

JAN  HOURS (LSI) .  0300-050Q 
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IN  | 
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&E 
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GE 
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i?oool 
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600  01 
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61.8 
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62.8 
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63.1 
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59.1 
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64.5 
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65.4 

65.4 

65.4 
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GE 

tsool 
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67.2 

67  .5 

67.6 

67.6 

67.6 

67  .6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

6T.6 

67.6 

67.6 

GE 

90001 

62.5 

68.0 

68.4 

69.0 

69  .4 

69.5 

69*5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

GE 

5S00I 

64. 3 

69.9 

70,3 

71 .0 

71.5 

71.6 

71.6 

31-6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6  j 

GE 

30001 

67.3 

72.9 

73.3 

74.1 

74.6 

74.7 

74.7 

74.7 

74  .7 

74.7 

74.7 

T4.7 

74.7 

74.7 

74.7 

79.7  • 

GE 
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75.3 

75.8 

76.6 

77.2 
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77.3 

77.3 

77.3 
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77.3 

77.3 

77.3 

W.J 
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GE 

20001 

71.8 

77.8 

78.5 

79.4 

80.1 

80.2 

80.2 

80.2 

80  .2 
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80.2 

80.2 
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GE 
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60.2 
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81.1 
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81.1 
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GE 
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79.6 
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82.8 

82.8 

82.8 

62.8 

82.8 

82.8 

82.8  ; 

GE 
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GE 

9uol 

74.6 
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82.5 
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84.  8 
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85.4 
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85.4 

85.4 

85.4 

85.4 
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GE 

8001 

74.8 

82.3 

83.3 

64  .6 

86 .1 

86.2 

86.7 

86.7 

86.7 

86-8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86.8 

86,8  . 

GE 

70  0  | 

74.9 

83.1 

84 . 3 

85.6 

87  .2 

87.  3 

88.2 

88.2 

88  .2 

86.3 

88.3 

88.  3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3  ; 

GE 

6001 

75.1 

84.2 

85.7 

87.3 

88.9 

89.0 

09.9 

89.9 

89  .9 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90.0 

90,0  !. 

GE 
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75.  1 

84.6 

86.6 

88.4 
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90.6 

91  .7 

91.9 

91  .9 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

92,4 

92,4 
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GE 

8  0  o  1 

75.2 

84.9 

87.1 

88.9 

91.2 
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9j.  2 
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94 . 1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

*4.1 

94.1  . 

GE 
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75.3 
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87.4 

89.7 

92.0 
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9  6  •  6 
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96.6 

96.6 

96.6  ! 

GE 
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75.3 

85.3 

87.4 

89.8 
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95.3 

96.1 

96  .] 

97.8 

98.1 

98. 1 

98.2 

96.2 

98.2 

98.2  ]■ 

GE 
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75.  3 

85.3 

87.4 

09. a 

92.2 

92.6 

95.3 

96.1 

96  .1 

98.3 

98.8 

98.8 

99.2 

99,2 

99.8 

".8  j. 

GE 

ol 

75.3 

85.3 
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89.8 

92.2 

92.6 

95. j 

9b.l 

96.1 

96.4 

98.9 

98.9 

99.5 

99.5 

100.0 

100.0  '• 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS: 


9  JO 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

US  AFE  f  A  C  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

A I R  «EATHER  SERYICE/HAC 

STATION  NUMBER:  724070  STATION  NAME:  ATLANTIC  Clf*  IAP  NJ  PERIOD  OF  R£COR 0:  78-87 

MONTH:  JAN  HOURS ( L  S  T ) ;  0600-08qO 


CEILING  VISIBILITY  IN  STaTUTE  HIL^S 
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PERCENTAGE  FRE  GUEN  q Y  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  724070  STATION  N*M£  :  ATLANTjC  ClTY  lAp  NJ  PERIOO  OF  RECORD:  78-87 
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TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  930 


GL 08  AL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  REATHEr  sERvICE/HAC 
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TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  846 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

atr  REATHEr  scrvIce/mac 

STATION  NUMBERS  72*4070  STATION  NAME:  ATLANTIC  CITY  I AP  NJ  PERIOD  OF  RECORO:  78-8  7 

MONTH:  FEB  HOURS l  L  S  T  1 :  0300-0500 
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63.4 

68.9 

70.1 

7l.O 

71.0 

71.3 

71  .4 

71.4 

71  .4 

71. S 

7)  .5 

71.5 

71.6 

71.6 

71.6 

71.7 

GE 

35001 

64.4 

70.4 

71.7 

72.7 

72.7 

72.9 

73.0 

73.0 

73.0 

73.2 

7  3.2 

73.2 

73.3 

73.3 

73.3 

73.4 

GE 

30001 

65.8 

72.0 

7  3.3 

74.3 

74  .6 

74.8 

74.9 

74.9 

74  .9 

75.  j 

75.1 

75.1 

75.2 

75.2 

75.2 

75.3 

GE 

25001 

66.5 

73.4 

74.9 

76.0 

76. S 

76.7 

77.0 

77.0 

77.0 

77.  1 

77.1 

77.1 

n.z 

IT.  2 

77.2 

77.3 

GE 

20001 

67.7 

75.3 

7  7.0 

78-1 

78  .6 

78.8 

79.1 

79.1 

79.1 

79.2 

79.2 

79.2 

79.3 

79.3 

79.3 

79., 

GE 

18001 

68.2 

75.9 

77.5 

78.7 

79.2 

79, 

79*7 

79.7 

79.7 

79.8 

79.8 

79.8 

79.9 

79.9 

79.9 

80.0 

GE 

15001 

68.4 

76.5 

78.4 

79.6 

80.0 

80.3 

00. 5 

8  0.5 

8D.5 

80.6 

80.6 

80.6 

80.7 

80.7 

80*7 

80.9 

GE 

1200| 

68.7 

76.8 

78.7 

79.9 

80  .4 

80.6 

81.0 

81.0 

81  .0 

81.1 

®1  .1 

81.1 

81.2 

81.2 

8  1.2 

81.3 

GE 

IDQOt 

69.1 

7  7*9 

79.3 

80.5 

81.0 

81.2 

81  .8 

82.3 

82.3 

82.5 

82.5 

82.5 

82.6 

82,6 

82.5 

82.7 

GE 

9001 

69.  I 

77.4 

79.3 

80.5 

81  .0 

81.2 

81.8 

82.4 

82  .4 

82.6 

82.6 

82.6 

82.7 

82.7 

82.  7 

82.9 

GE 

8001 

69.  1 

77.7 

79.6 

80.7 

81  .3 

81.6 

®2  •  3 

82.9 

82  .9 

83.1 

83.1 

83.1 

83.5 

83.5 

83.5 

63.6 

GE 

7001 

69,3 

77.9 

79.8 

81  .2 

61  .6 

82.0 

82.9 

83.5 

83.5 

83.9 

83.9 

83.9 

84.3 

84.3 

84.3 

84.4 

GE 

60  0  1 

69*4 

76.0 

79.9 

81.3 

82.0 

82.4 

83.7 

84.3 

84  .3 

84.8 

84.8 

84.8 

85.2 

85.2 

85.2 

85.3 

GE 

5001 

69,5 

78.8 

80.7 

82.4 

63.6 

84.2 

85.6 

86.5 

66  .5 

87.0 

87.0 

87.0 

87.5 

87.5 

87.5 

87.6 

6E 

«00l 

69,6 

79.6 

81.7 

84.3 

85  .7 

86.8 

88.7 

09*7 

89  .7 

90.3 

90.4 

90.4 

90.9 

9Q.9 

90.9 

91.0 

GE 

3001 

69.6 

79.6 

81.7 

84.5 

86.4 

87.8 

89.0 

91.0 

91  .0 

91.7 

92.0 

92.0 

92.6 

92.6 

92.7 

92.8 

GE 

200 1 

6  9,6 

79.6 

8  1  .8 

84,6 

86.5 

87.9 

90.4 

92.1 

92.1 

93.0 

93,5 

’3.6 

9,  .!( 

94.4 

94.9 

95.0 

GE 

1001 

69,6 

79.7 

81.9 

84.8 

86  .6 

88.  I 

90.5 

92.7 

92.7 

93.9 

94  .6 

94.6 

95,7 

95.9 

97., 

96.0 

GE 

ol 

69.6 

79.7 

81.9 

84 .8 

86  .6 

88.  1 

90.5 

92.7 

92.7 

93.9 

94.6 

94.6 

95.9 

96.0 

98.2 

100.0 

846 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


ll 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
US AFCTAC 

Aik  WEATHCr  $erwice/hac 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


r~ 

r 


STATION  NUMBlR:  724070  STATION  NAME:  ATLANTIC  CITY  I AP  NJ  PERIOO  OF  RECORD:  70-07 

MONTH:  FES  HOURSILSTl:  Q6Q0~0b00 


CE  IL1NG 

IN  1 

FEET  | 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

VISIBILITY  IN  STATUTc  MjLES 

GE  GE  GE  GE  GE 

2  11/2  1  1/4  1  3/4 

Ge 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

5/16 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL  1 

4  3.0 

50.5 

5  1.2 

51.1 

51.7 

51.  7 

51.7 

51. T 

51  .7 

51.8 

52.0 

52.0 

52.0 

52.0 

52.0 

52.1 

GE 

20000 1 

4  7.  3 

55.4 

56.4 

57  .0 

57  .3 

57.  3 

57.4 

5  7.4 

57  .4 

57.6 

57.8 

57.8 

57.8 

57.6 

57.8 

57.9 

GE 

I  800  0 | 

47.3 

55.4 

56.4 

57.0 

57.3 

57.3 

57.4 

57.4 

57  .4 

57.6 

57.8 

57.8 

57-9 

57.9 

57.9 

56.0 

GE 

160qqI 

97.  J 

55.4 

56.4 

57.0 

57.3 

57.  3 

57.4 

57.4 

57.4 

57.6 

57.8 

57.8 

57.9 

57.9 

S7.9 

5g  •  0 

GE 

140001 

48.2 

56.5 

57.9 

58.0 

58-9 

58*  4 

58. 5 

58.5 

58.5 

58.6 

58  .9 

58.9 

59.0 

59.0 

59.0 

59.1 

GE 

120001 

48.9 

57.4 

58.5 

59.1 

59.5 

59.5 

S9.B 

59*8 

59  .8 

59.9 

60.2 

60.2 

6q  .  3 

6Q. 3 

60.3 

60 .4 

GE 

10000 1 

SO.O 

58.7 

8  0  "0 

60.6 

61  .0 

61.0 

61.3 

61.3 

61  .3 

61.5 

61. T 

61.7 

61.8 

61.8 

61.8 

61.9 

GE 

90001 

50.2 

59.  1 

60.4 

61.1 

61.5 

61.5 

61.9 

61.9 

61  .9 

62.1 

62.3 

62.3 

62.4 

62.4 

62.4 

62.5 

GE 

8  0001 

51.8 

81.1 

62.4 

63.2 

63.6 

63.6 

64.1 

64,1 

64  .1 

64.2 

64.4 

64.4 

64.5 

64.5 

64.5 

64.7 

GE 

70001 

52.5 

62.4 

63.7 

64.5 

64  .9 

6i,. 9 

65.4 

65.4 

65.4 

65.5 

65.7 

65.7 

65.6 

65.8 

65.6 

66.0 

GE 

600  0 1 

52.6 

62.5 

63.8 

64.7 

65  .0 

65.0 

65.5 

65.5 

65.5 

65.6 

65.8 

65.8 

66.0 

66.0 

66.0 

66.1 

GE 

50001 

53.4 

63.7 

65.2 

66.2 

66.5 

66.5 

67,0 

67.0 

67.0 

67.1 

67.4 

67.4 

67.5 

67.5 

67.6 

67.7 

GE 

*»500| 

5". 1 

64«  5 

6  6.2 

67.1 

67  .5 

67.5 

68.0 

68.0 

68  .0 

68.1 

68.3 

68.3 

68.4 

68.4 

68,6 

6®  •  7 

GE 

4DD0I 

55.  1 

66.1 

67.7 

66,6 

69,  J 

69*  3 

69.7 

69.7 

69.7 

69.9 

70.1 

70.1 

70.2 

70.2 

70.3 

70.4 

GE 

75ool 

56.4 

68.2 

69.9 

70.9 

71.4 

71.4 

i  t.i 

n.9 

71  .9 

72.0 

72.2 

72.2 

72.3 

72.3 

72.5 

72.6 

GE 

300  0  | 

57.0 

69.6 

71. S 

72.7 

73.2 

73.2 

73.6 

73.6 

73.6 

93.8 

74.0 

74.0 

74.1 

74.1 

74.2 

74.3 

GE 

25001 

58.3 

72.1 

74.3 

75.7 

76  .4 

76.4 

77,0 

77.0 

77.0 

77.1 

77.3 

77.3 

77.4 

77.4 

77.5 

77.7 

GE 

20001 

58.6 

72.7 

74.9 

76  .if 

77.2 

77.3 

78  .0 

78.1 

78  .1 

78.3 

78.5 

78.5 

78.6 

78.6 

79.0 

79.1 

GE 

leaal 

59.0 

73.0 

75.3 

76.7 

77.5 

77.7 

78.5 

7  B  •  6 

70.7 

78.8 

79.1 

79.1 

79.2 

79.2 

79.6 

79.7 

GE 

isool 

59.5 

73.6 

75.9 

77.4 

78.4 

78. 5 

79.3 

79.4 

79.6 

9«.7 

79.9 

79.9 

80.0 

80.0 

80.4 

80-5 

GE 

12001 

59.6 

74.0 

76.4 

77.9 

78  .8 

79.0 

80.0 

BO  .  1 

80.3 

80.4 

80.6 

80.6 

80.7 

80.7 

81.1 

81.2 

GE 

10001 

59.7 

74.3 

76  .8 

70.6 

79  .6 

79.7 

81  .0 

81.1 

81  .2 

81.3 

81  .6 

81.6 

81.7 

81.7 

82.0 

82.2 

GE 

9001 

59.7 

74.6 

77.1 

78.8 

79  t8 

8o.Q 

81.3 

8 1 .  7 

81  .9 

82.0 

82.3 

82.  3 

82.4 

82.4 

82.7 

B2.9 

GE 

soot 

59.7 

74.7 

77.2 

79.0 

?9 .9 

80.  3 

81.7 

82.0 

82.3 

82.4 

82.6 

82.6 

82.7 

82.7 

83.1 

63.2 

GE 

700| 

59.8 

74.9 

77.8 

80.0 

61  .2 

81.6 

83.0 

83.5 

83  .7 

84.2 

84  .4 

84  ,  «| 

84.5 

84.5 

84.9 

B5.0 

GE 

bool 

59.9 

’5. 1 

78*1 

80.6 

81  .8 

82.2 

83.7 

84.3 

84  .5 

85.2 

85.5 

85.5 

85.6 

85.6 

85.9 

86.1 

GE 

SbOl 

59.9 

75.2 

78.5 

82.3 

02.5 

83.2 

84.9 

86.1 

86  .3 

87.2 

87.6 

87.6 

87.9 

88.2 

88.5 

88.7 

GE 

4001 

fco.o 

75.8 

79.3 

82.4 

64  .0 

85.3 

87.1 

88.9 

89 .1 

90.3 

90.9 

90.9 

91.4 

91.6 

92.0 

92.1 

GE 

300| 

60.0 

75.8 

79.3 

82.6 

84  .6 

86.  1 

88.3 

90.7 

90  .9 

92.1 

’2-9 

92-7 

93. I 

93.4 

93.7 

93.9 

GE 

2qoI 

60.0 

75.8 

79.3 

82.6 

84  .9 

66.  3 

88.6 

91.5 

91.7 

93.5 

94.4 

94.4 

95.2 

95. s 

9**0 

96.2 

GE 

1001 

60.0 

75.8 

79. J 

»2.7 

85.0 

86.  4 

89.0 

92  .0 

92  .2 

94.1 

95.2 

95.2 

96.5 

96.8 

97,6 

98.3 

GE 

cl 

60.0 

75.8 

79.3 

82.7 

85,0 

86.4 

89.0 

92.0 

92.2 

94 . 1 

95.2 

95.2 

96.6 

96.9 

98.2 

100.0 

[ 


TOUL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


8*4  6 


61 08 AL  CLIMATOLOGY  9RANCH 
USAFEyAC 

Alb  UEAThER  SERVICE/mAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  724070  STATION  NAME;  ATLANTIC  CUT  I  AP  NJ  PERIOO  OF  RECORD:  78-87 

MONTH:  FEB  HOURS(LSTI:  0900-1 IqQ 

CEILING  ’  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


I*  1 

FLET  | 

GE 

10 

CC 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

ge 

5/16 

GE 

1/4 

GE  t 

0  ! 

. j 

NO 

CEIL  1 

40.9 

49.4 

49.8 

49.8 

49  .8 

49.8 

49.0 

49.8 

49  .8 

49.8 

49.8 

49.8 

49.8 

49.8 

49.8 

49.8  f 

Ge 

200001 

48.5 

58.9 

59.2 

59.3 

59.3 

59.  7 

59.7 

59.7 

59,7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7  1 

GE 

180001 

4  0.7 

59.5 

59.8 

59.9 

59  .9 

60*  3 

60.3 

60.3 

60  .3 

60.3 

60.3 

60.3 

6O.3 

60.3 

60.3 

60.3  { 

GE 

160001 

48.8 

59.6 

59.9 

60.0 

60.0 

60.  4 

60.4 

60.4 

60*4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

60.4 

b  0 . 4 

60.4  . 

GE 

110001 

49.  3 

60.2 

60.6 

60.8 

60.8 

b  1  *  1 

61 .1 

61 . 1 

61  .1 

61.1 

61.1 

61.1 

61 . 1 

61.1 

61.1 

61.1  ! 

GE 

120001 

50.1 

61.5 

62.1 

62.2 

62  .2 

62.6 

52.5 

62*6 

62  .6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.6  | 

GE 

100001 

51.9 

64.3 

65.0 

65.1 

65.1 

65.6 

65.6 

65.6 

65  .6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6 

65.6  1 

GE 

9Q00l 

51.’ 

64.5 

65.2 

65.4 

65.4 

65.8 

65  .8 

65.8 

65  .8 

65.8 

65.8 

65.6 

65.8 

F5.fi 

bS-B 

65.6 

GE 

80001 

53.0 

66.7 

67,4 

47.5 

67.5 

68.0 

68.1 

68.1 

68  .1 

66.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1  i 

GE 

70001 

53.5 

67.5 

68.2 

68.3 

68.3 

68.8 

68.9 

68*9 

68  .9 

68.9 

68.9 

66.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9  [ 

GE 

60001 

53.7 

68.q 

68.7 

68.8 

6  8.8 

69,  3 

69.4 

69.4 

69  .4 

69.14 

69*4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4  } 

GE 

50001 

54.5 

69.5 

70.3 

70.8 

70.8 

71.3 

71.4 

71.4 

71  .4 

71.4 

71.4 

71.4 

7 1  •  ** 

71. 1 

71.4 

71.4 

GE 

45001 

55.2 

71.3 

12.1 

72.6 

72.6 

73.0 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73,2 

73.2 

73.2 

73.2  1 

GE 

loaal 

55.6 

72.2 

73.0 

73.5 

73,5 

7  4. 0 

74.1 

74.1 

74  .1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1 

74.1  1 

GE 

35001 

56.4 

73.6 

74.  5 

75.1 

75.1 

75.5 

75.7 

75.7 

15.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

75.7 

GE 

3000| 

56.9 

74.6 

75.4 

76.7 

76.8 

77.3 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77., 

77. K 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

GE 

25001 

57.8 

76.0 

77.0 

78.4 

78.5 

79.0 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

GE 

20001 

58.0 

76.5 

77.4 

79.0 

79.3 

79.8 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9  ' 

GE 

ISoOl 

68.3 

77.0 

78.0 

79.7 

80.0 

80.5 

«0  .5 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

80.7 

8Q.7 

80.7 

80.7  | 

GE 

15001 

58.4 

77.2 

7  8.4 

80.1 

80.6 

81.2 

81.3 

81.4 

81  .4 

81.4 

81  .4 

81.4 

81.4 

81.4 

8  1.4 

ai.B  1 

GE 

12001 

58.5 

77.3 

78.5 

80.5 

ei.o 

81.6 

81.9 

82.0 

02  .0 

82.0 

B2.D 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

82.0 

GE 

10001 

58.6 

78.0 

T>.  2 

81  .2 

81  *8 

82.  4 

82.7 

82.9 

82  .9 

83.0 

83.1 

83.  1 

83.1 

83.1 

63.2 

83.1  j 

GE 

9001 

58.6 

76.0 

79.2 

81.3 

81.9 

82.5 

83.0 

83.1 

83.1 

83.5 

63.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6  * 

GE 

eooi 

56.6 

78.3 

79.7 

92.0 

82  .6 

83.  3 

83.8 

83.9 

8  3  ,9 

>6.6 

84.5 

84.5 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6  1 

GE 

700 1 

56.6 

78.7 

80.5 

83.0 

83.8 

84.8 

85  .2 

85.3 

85.3 

85.9 

66.2 

86.2 

06.3 

86*3 

86.3 

86.3  f 

GE 

600| 

58.6 

78.8 

8O.9 

83.5 

84.3 

85.3 

86.1 

86.2 

86.2 

86.9 

87.1 

87.1 

87.2 

87.2 

87.2 

87.2  t 

GE 

5001 

S8.6 

79.2 

01.3 

84.3 

85.1 

86.  b 

87.5 

87*8 

87.8 

86.8 

89.2 

89.  1 

89.2 

89.2 

89.2 

89.2 

GE 

400| 

58.6 

79.4 

81.6 

84.4 

85.8 

88.  1 

89.1 

89.7 

89  .7 

90.8 

91.3 

91.3 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

GE 

30  0  | 

58.6 

79.4 

8  1.7 

84  .6 

86.3 

89.0 

90.4 

91.5 

91  .6 

93.0 

93,5 

93.5 

94.0 

94.0 

94,0 

94.0 

GE 

200l 

5®.6 

79.*» 

8  1.7 

64.6 

86.3 

89.0 

91.4 

93.0 

93.2 

94. 7 

95.4 

95.4 

96.5 

96,5 

9b. 5 

9b  .6 

GE 

1001 

58.6 

79.4 

81.7 

8*  .6 

66.3 

89.0 

91.4 

93.0 

93.1 

94.8 

95.9 

95.9 

97.6 

97.6 

98.0 

98.8 

GE 

01 

58.6 

79.4 

8  1.7 

84.6 

66.3 

69.0 

91  .4 

93.0 

93.1 

94.6 

95.9 

95.9 

97.8 

97.8 

98.6 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 
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GLOBAL  CLIMA10L0GV  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENc*  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFEtAC  FROM  HOURLY  observations 

aIR  WcAThER  SERVICE/mAC 


r~ 
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STATION  NUMBER:  724070  STATION  NAME:  ATLANTIC  CI|Y  I AP  NJ  PERIOO  OF  RECORO:  78-87 

MONTH:  FEB  HOURS  ( L S  T  )  .  1200«1400 

CEIlInO  .  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  | 

FEET  1 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

0  c 

S/16 

GE 

1/4 

GE 

0  ; 

1 

NO 

CEIL  1 

44.2 

49.1 

49.1 

49.1 

49 .1 

49.1 

49.1 

49.1 

49.1 

49.1 

49.1 

49.1 

49.1 

49.1 

49.1 

49.1  j 

2000  0 | 

52.  7 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59,2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2  ; 

6E 

laooal 

52.  7 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59  .2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

58.2 

58-2 

59.2 

59.2  : 

GE 

160001 

52.7 

59.2 

s’. 2 

59.2 

59.2 

59.2 

59  .2 

59.2 

59  .2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

58.2 

6E 

ltOODl 

53.1 

59.6 

$9,6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59  .6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6  ' 

GE 

120001 

53.9 

6Q.8 

60.8 

60.6 

60  .6 

6  1.0 

61.0 

61.0 

6  1  *0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0 

61.0  1 

GE 

100001 

55.8 

63.2 

6  3.2 

63.2 

63.4 

63.6 

63.6 

6  3.6 

63  .6 

63.6 

6  3.6 

63.6 

fa3  *  6 

63.6 

6  3.6 

63.6  ' 

GE 

8ouol 

55.6 

53.9 

63.4 

63.4 

63.5 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

6  3.7 

63*7  ; 

GE 

BCOOl 

56.5 

65.0 

65.0 

55.0 

65 .1 

65.4 

65  .4 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

GE 

7oool 

S7.Q 

66.0 

66.2 

66.2 

66.3 

66.5 

66.5 

66*7 

66  *7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7 

66.7  ; 

GE 

6000| 

57.1 

66.  1 

66.3 

66.3 

66  .4 

66.7 

66.7 

66.8 

66  .8 

66.8 

66*8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8  | 

GE 

SOOOl 

57.9 

66. 3 

6  8  .6 

68.7 

68  .8 

69.0 

69.0 

69.1 

69.1 

69.  I 

69.1 

69.1 

69.1 

68.1 

b’.i 

69.1  ! 

GE 

8  5  0  01 

59.3 

70.2 

7  0 .5 

TO  .7 

70.8 

71.0 

71.0 

71  .2 

71  .2 

71.2 

71  .2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2  t 

GE 

<•0001 

60.  3 

71.6 

72.1 

72.2 

72.3 

72.6 

72.7 

72  .7 

72.7 

72  .7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

GE 

3SOOI 

61.6 

73.3 

73.8 

74.0 

74.1 

74.  3 

74.3 

74.5 

74  .5 

74.5 

79.5 

74. S 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

GE 

3000| 

62.9 

75.5 

76.1 

76.5 

76.7 

77.0 

77.0 

77.1 

77.1 

77.2 

77.2 

77.2 

77.  z 

77.2 

77.2 

77.2 

GE 

25001 

63.7 

77.7 

78.  <4 

78.7 

79.1 

79.  3 

79.3 

79.4 

79.4 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

1 

79.6 

GE 

20Q0i 

64.3 

79 .2 

79.9 

80.3 

80.7 

81.0 

8 1  .0 

81.1 

81  .1 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

GE 

1 80  0  | 

66,5 

80.0 

80.7 

81.1 

81  .6 

81.9 

81.9 

8?  .0 

82  .0 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

GE 

I5Q0J 

66.8 

80.9 

8  1  .7 

82.2 

82  .6 

83.  1 

83.1 

83.2 

83.2 

83.3 

«i.  j 

83.  3 

83.3 

83.3 

85,3 

83.3  ! 

GE 

1 20  0  1 

66.8 

81.4 

82.5 

83.1 

83.7 

84.2 

84  .2 

84.3 

84,3 

84.4 

84.4 

84.4 

84.4 

t*.H 

84.4 

84,4  | 

GE 

10Q0I 

66.8 

82.5 

8  3.6 

84 .4 

85.2 

85.8 

85.9 

8  6 . 1 

86 .1 

86.4 

86.4 

86.4 

86.5 

86.5 

86.5 

86.  S  ! 

6E 

’OOl 

66.8 

82,5 

8  3.6 

84.4 

85.2 

85,8 

85.9 

8b.2 

86  .2 

86.6 

86.8 

86.8 

87.0 

87. a 

87,0 

87.0  | 

GE 

8001 

66.8 

83.1 

84,2 

85.2 

86  .2 

86.9 

87.0 

87.2 

87.2 

87.8 

87.8 

87. a 

88.1 

88.1 

88.1 

88.1  i 

GE 

7001 

66.8 

83.7 

8  4.9 

86.3 

67.4 

88.2 

88.4 

88.8 

88  .8 

89.4 

89.4 

89.4 

89.6 

89.  b 

89.6 

09.6  | 

GE 

6001 

66.8 

83,9 

»5.2 

87.0 

86  .2 

89.0 

89,2 

89.6 

89  .6 

90.3 

90.3 

90.3 

90.5 

90.5 

90,5 

«0.5 

GE 

5001 

64.9 

84.3 

85.8 

88.4 

90.3 

9i,4 

91.8 

92  .2 

92.3 

93.5 

93.4 

93.4 

93.6 

93.6 

93.6 

85.6  j 

GE 

6001 

64.9 

84.3 

85.8 

88.5 

90.8 

92.  1 

92.8 

93.3 

93  ,4 

94.3 

94.7 

94.7 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

GE 

TOO  | 

64.9 

84.3 

85.9 

88.7 

91.1 

92.  7 

93.5 

94.2 

94  .3 

95.3 

9S.6 

95.6 

»6.2 

96.2 

96.2 

96.3 

GE 

2001 

64.9 

84.3 

86.1 

88  •  8 

91.3 

92.8 

94.3 

95.2 

95.3 

96.8 

97.2 

97.2 

98.0 

98.0 

98.1 

98.2 

GE 

tool 

64.9 

84.3 

86.1 

88  .8 

91.3 

?2.  8 

94.3 

95.2 

95.3 

97.0 

97.5 

97.5 

90.8 

98.8 

99.  1 

99.5 

GE 

ol 

64.9 

84.3 

86.1 

88.8 

91.3 

92.8 

94.3 

95.2 

95. j 

97.0 

97.5 

97.5 

98.9 

98.9 

99.3 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  846 


!• 

■ v 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE:  fREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFEjAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AlK  «EATHER  SERVICE/MAC 

STATION  NUM8ER:  724070  STATION  NAME:  ATLANTIC  CIt*  I AP  NJ  PERlOO  OF  RECORO:  78-87 

MONTH:  FEB  HOURSILSTJ;  15QO-17oq 


CE  ILlNG 

IN  | 

FEET  | 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

visibility  in  statute  miles 

GE  GE  GE  GE  GE 

2  1  1/2  11/4  1  3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

G£ 

5/  1  6 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL  1 

4  3.4 

47.3 

4  7.4 

47.5 

47  .5 

47.5 

47.5 

47. S 

47  .5 

47.5 

47.5 

47.5 

47.5 

4  7.5 

47.5 

47.5 

GE 

2Q0G0I 

50.5 

56.6 

56.7 

56.9 

56.9 

56.  9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

GE 

taouol 

50.  7 

56.9 

57. 0 

57.1 

57.1 

57.  1 

57.1 

57. 1 

57  .1 

57.1 

57.1 

57  1 

57.1 

S7-1 

57.1 

57 . 1 

GE 

160001 

SO.  7 

56.9 

ST.O 

57.1 

57.1 

57.  1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

57,1 

87.! 

GE 

1 400  Q  1 

51.2 

57.3 

57.4 

57.6 

57  .6 

57.  6 

S 7  .6 

57.6 

57  .6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6 

GE 

120001 

51.8 

58.0 

58.2 

58.3 

58.3 

56.  3 

56.3 

58.  j 

58.3 

56.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

GE 

100001 

54.0 

60.8 

60.9 

61  .0 

61.Q 

61.0 

61  .0 

61.0 

61  .0 

61.0 

61.0 

61.0 

6 1  -a 

51.0 

61.0 

61  .0 

GE 

900  01 

54.3 

*1.1 

61.2 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61  .3 

61.3 

61 .3 

61.3 

61.3 

61.3 

6  1  .  3 

61.3 

GE 

00001 

55.8 

63.4 

63.5 

63.6 

<>3-6 

6  3.6 

63.6 

63.6 

63  .6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

63.6 

6  3.6 

63.6 

GE 

7o00l 

5  7.3 

65.5 

65.6 

65.7 

65.7 

65.  7 

65.7 

85. 7 

65  .7 

65. 7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

GE 

60001 

57.8 

66.0 

66.1 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66  .2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

GE 

iocol 

58.9 

67.6 

67.7 

67.8 

67  .8 

67.8 

67.8 

67.8 

67  .8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

GE 

4  SO 0  | 

60.6 

69.9 

7  0 .0 

70.1 

70.1 

70.  1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

7  D.  1 

70.1 

70.1 

GE 

10001 

61.9 

72.0 

72.1 

72.3 

72.1 

72.  J 

72.3 

72.3 

72  .3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

GE 

35001 

63.2 

73.4 

73.5 

73.8 

73.8 

73.8 

73.0 

73.8 

73  ,8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.6 

73.8 

73.0 

GE 

3000| 

64.  5 

75.4 

75.5 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.1 

76 .1 

76.1 

76.1 

78.1 

7b.l 

76.1 

76.1 

7b. 1 

GE 

2S00I 

65.0 

7  7,7 

77.8 

78.4 

78.7 

78.7 

78.7 

78. 8 

78  .8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

GE 

20001 

66.2 

79.6 

79.9 

80.6 

®  l  *  1 

61.3 

6  1  *4 

81.6 

a  1 .6 

81.6 

81  .6 

81.6 

81.6 

8  1.6 

81.6 

81 .6 

GE 

18001 

66.3 

79.9 

80.3 

81  .2 

81  .7 

81.9 

62.0 

82.2 

82  .2 

82.2 

8  2.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

82.2 

GE 

150QJ 

66.4 

81.1 

0  2.6 

82.6 

83.1 

83.  3 

83.6 

83.7 

83.7 

83.7 

83.8 

83.8 

83-8 

83.8 

83.8 

83.8 

GE 

1200  l 

fc6.  7 

92.6 

83.1 

84 .4 

85.0 

85.  3 

85.6 

85.7 

85  .7 

8S.7 

8  S  •  9 

85.9 

85. 9 

85,9 

8s. 9 

85.9 

GE 

10001 

67.0 

83.7 

84.3 

85.7 

86  ,i» 

86.8 

87.0 

67.1 

87.1 

87.2 

87.7 

07.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

6E 

9ool 

67.0 

83.9 

84.6 

86.1 

86.8 

87.  1 

87.4 

87.5 

87  .5 

87.6 

88 . 1 

88.1 

88. 1 

88.1 

88.  1 

B8.1 

GE 

8001 

67.0 

84.4 

85.1 

86.5 

67.4 

87.  7 

87.9 

88. 1 

88.1 

88.2 

86.7 

88-7 

88-8 

88.8 

88.8 

88. 8 

GE 

2001 

67.0 

84.6 

85  .7 

87.4 

68  .5 

89.  o 

89.4 

89.5 

89  .5 

89. B 

90.3 

90.  3 

90.4 

90.4 

90. 4 

90.4 

GE 

6001 

67.0 

94,9 

86.1 

87.8 

89.1 

89.6 

90.1 

90.2 

9Q.2 

9o.  7 

91 . 1 

91.1 

91 . 3 

91.3 

91.3 

*i.j 

GE 

5001 

67.0 

84.9 

86.1 

87.9 

89  .4 

90.  1 

90.5 

9 1  •  0 

91  .0 

91.7 

92.7 

92.7 

92.8 

92.8 

92.8 

92.8 

GE 

4001 

67.0 

85.0 

86.2 

88.1 

89.8 

90.9 

91.8 

92.3 

«2.3 

93.0 

9*  .0 

94.0 

94  •  1 

94.1 

94.1 

94  •  l 

GE 

300) 

67.0 

85.0 

86.3 

88  .2 

9o.5 

91.8 

93.4 

94.0 

94  .0 

95.2 

96.2 

96.2 

9fe.3 

96.3 

96.3 

96.3 

GE 

2001 

<>7.o 

8s. 0 

86.4 

88.3 

90.7 

92.0 

93.9 

94.9 

94  .9 

96.5 

97.6 

97.6 

98.0 

98.0 

98.? 

98.2 

GE 

1001 

67.0 

8S.0 

86.4 

88.3 

90.7 

92.0 

93.9 

94.9 

94  .9 

96.5 

97.9 

97.9 

98.3 

98.3 

98.9 

99.4 

GE 

01 

67.0 

85. 0 

86.4 

88.3 

90.7 

92.0 

93.9 

94,9 

94  .9 

96.5 

97.9 

97.9 

98.3 

98.3 

99.2 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  846 
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STATION  NUMBER:  724070  STATION  NAME:  ATLANTIC  ClrY  I AP  NJ  PERIOD  OF  RECORD:  78-87 

MONTH:  FEB  HOURSlLSTI;  1800-2000 

CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  1 

FEET  l 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1  /4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1  /  2 

GE 

5/I6 

GE 

1/4 

GE 
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NO 

ceiL  1 

45.  9 

51.1 

5  1.8 

51.8 

51  ,8 

51.8 

51  .8 

51.8 

51  .8 

51.8 

51.8 

51.8 

51.8 

51.8 

51.8 

SI. 8 

CiE 

2000  0  f 

50.5 

57.2 

58.2 

58.2 

S8.2 

58.2 

58.2 

SB. 3 

58.3 

58.3 

58*3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

GE 

IgOQOI 

50.5 

57.2 

58  .2 

56.2 

58.2 

58.2 

58.2 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58-3 

58.3 

58.3 

GE 

160001 

5D.7 

57. „ 

se-B 

58.4 

58  .4 

58.4 

56.4 

SB. 5 

58  .5 

58.5 

56.5 

56.5 

58.5 

50,5 

58. S 

5a-5 

GE 

mood 

50.  7 

57.4 

56.4 

58  ,4 

58  .4 

58*4 

58.4 

58.5 

58  .5 

58.5 

58.5 

58.5 

58.5 

58. 5 

58.5 

56.5 

GE 

120001 

51.4 

56.3 

59.2 

59.2 

59  .2 

59.2 

5’. 2 

58.3 

5».3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

59.3 

GE 

\  00Q0| 

53.1 

60.3 

6  1.3 

61  .6 

61  .6 

61.6 

61  .6 

61.7 

61  .7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

GE 

’oool 

sj.i 

6  0.6 

61.7 

61.9 

61  .9 

61.9 

61  .9 

62.1 

62.1 

62. 1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1 

b2.1 

GE 

80001 

55.0 

63.1 

<•'•.2 

<*8  .S 

64  .5 

64.5 

64  .5 

64.7 

64  .7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

GE 

70001 

56.4 

65.5 

66.7 

67.1 

67.1 

*M 

67.1 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

GE 

6000 1 

57.3 

66.5 

67.7 

68.2 

68.2 

68.2 

68.2 

68.3 

68.3 

68.3 

68*3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

GE 

soool 

59-5 

69.3 

70.4 

70.9 

70.9 

To.  9 

70.9 

71.0 

71  .0 

71.0 

71.0 

71.0 

7i.O 

71.0 

71.0 

71  .0 

GE 

4  5  0  01 

61.0 

71.6 

7?. 8 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.4 

73  .4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.4 

7  3.4 

GE 

iauol 

61.8 

72.5 

7  3.6 

74.1 

78.1 

7*.l 

74,1 

74.2 

74  .2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

GE 

35U0| 

62.8 

74.0 

75.3 

75.8 

75.8 

75.8 

75.9 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

GE 

3000| 

6  3.  1 

74.3 

75.7 

76.4 

76.4 

76.5 

76.7 

76.8 

76  .8 

76.8 

76  .8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

GE 

2500l 

64.7 

76.0 

78.1 

79.2 

79  .2 

79.  3 

79.7 

79.8 

79  .8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

79.8 

GE 

20001 

66.2 

79.1 

00,5 

81.7 

81.7 

61.8 

82.2 

82.3 

61  .3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82*3 

GE 

1 800 1 

67.0 

80.  1 

8  1  .6 

82.7 

82.7 

82,9 

83.2 

83.3 

03.3 

83.3 

83.3 

63.3 

bT  3 

83.3 

83.3 

83.3 

6F 

15001 

67.  1 

80.6 

82.0 

83.3 

83.3 

83.5 

83.8 

83.9 

8  3  .9 

8j.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

8  3.9 

83.9 

GE 

1200| 

67.5 

8  1.9 

8  3.5 

84  .9 

85.0 

85.2 

85.6 

85.7 

85  .7 

85.7 

85.7 

85.7 

8S.7 

85.7 

85.7 

85.7 

GE 

IQUOl 

68.0 

82.5 

84. Q 

85.5 

65.8 

86.  3 

86.6 

86.8 

86  .8 

86.8 

86.8 

66.8 

86.8 

66.8 

86.8 

86.0 

GE 

9001 

68.2 

83.  1 

84.6 

86.1 

86  .4 

86.9 

87.2 

87.4 

87  .4 

87,4 

87.4 

87.4 

07.4 

87.4 

87,4 

87.5 

GE 

BoOl 

68.4 

03.6 

85.2 

86.6 

87.0 

87.5 

87.8 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

88.1 

GE 

7001 

68.4 

83.6 

85.2 

86.o 

87.1 

87.6 

87  .9 

83.3 

88  .3 

88.3 

88.7 

88-7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.8 

GE 

tool 

68. R 

83.7 

85.3 

87.1 

87.6 

88.  1 

88.9 

89,4 

89,4 

89.4 

90.1 

90.1 

9n,z 

’0.2 

9  0.2 

90.3 

GE 

5001 

68.4 

84.2 

85.8 

87.8 

88  .4 

89.2 

90.1 

90.8 

90  .8 

91.1 

92.1 

92.1 

92.2 

92.2 

92.2 

92.3 

GE 

BJOI 

68.4 

84.4 

86.1 

88.1 

88  .9 

89,8 

90.0 

9l  •  8 

91  .8 

92.2 

93.3 

93.3 

93.5 

93.5 

93.5 

93.6 

GE 

3001 

68.4 

84.5 

86.4 

88.4 

89.7 

90.  7 

91.0 

93.1 

93.1 

93.9 

94  .9 

94.9 

95.2 

95.2 

95.2 

95.3 

GE 

2001 

68.4 

84.5 

86.4 

88.5 

89  .8 

90.8 

92.3 

94,3 

94  .3 

95.3 

96  ,6 

96.6 

•>7.2 

97.3 

97.6 

97.9 

GE 

iool 

68.  4 

Bn. 5 

86.4 

88.5 

89  .8 

90.8 

92.3 

94.4 

94  .4 

95.5 

96.9 

96.9 

97.5 

97.6 

»8.S 

9fe.7 

GE 

01 

68.4 

84.5 

86.4 

88,5 

89.6 

90.8 

92.3 

94.4 

94  .4 

95.5 

96  .9 

96.9 

97.5 

97.6 

98.9 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  846 


61 uB  At  CLIMATOLOGY  BRANCH 
US AFET AC 

AIR  WEATHER  sERvICE/HAC 


PERCENTAGE  FPCCUENCY  OF  oCCURpENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  724070  STATION  NAME:  ATLANTIC  CITY  TAP  NJ  PERIOD  OF  RECORO:  78-fiT 

MONTH:  FEB  HOURS(LSTl:  2ICKWJ00 

CEILING  **  VISIBILITY  IN  STaTUTe  MjLES 


1  N  1 

FEET  | 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

S 

GE 

9 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1  /4 

GE 

1 

GE 

3/4 

6f 

5/8 

GE 

1  *  2 

GE 

5/16 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL  I 

SI.  1 

55.0 

55.3 

55.3 

5S.7 

55.  7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.  7 

55 . 7 

55  •  7 

55.8 

5  5.2 

55.8 

55 .8 

GE 

200001 

53.8 

58.2 

58.6 

58.6 

59.0 

59.  0 

59.2 

59.2 

59.2 

59-? 

59.2 

59.2 

59.3 

59.3 

5^.3 

59.3  ; 

GE 

180001 

5  3.9 

58.3 

58.7 

58.7 

S9 .1 

59.  1 

59.3 

59.3 

59  ,3 

59.3 

59.3 

58.3 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5  v 

GE 

16n00l 

59.0 

58.9 

58.9 

58.9 

59.2 

59.2 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.  S 

59.6 

5  9.6 

89  6 

59*6 

GE 

icoaol 

59.0 

58.9 

58  .9 

58  .9 

58.2 

59.2 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.  S 

59.5 

59.6 

59.6 

59,6 

59.6 

GE 

120001 

59.8 

59.3 

59.8 

59.8 

60.2 

60.2 

60.  4 

60.9 

60  .9 

60.4 

60.4 

60.4 

6o.5 

6  0 . 5 

60. 5 

60.  S  j 

GE 

100001 

56.5 

6i.2 

61.7 

61.7 

62.1 

62.  Z 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

GE 

9000  1 

56.5 

61.7 

62.2 

62.2 

62  .5 

62.  S 

62.8 

62.8 

62  .8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.9 

62.9 

6  2  •  9 

62.9  ' 

6E 

00001 

5  8.0 

63.2 

6  5,7 

63.7 

69 .1 

69.  1 

69 .3 

69.3 

69.3 

64.3 

64.3 

64.3 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

GE 

70001 

59.  1 

69.7 

65.1 

65.1 

65.5 

65.  5 

65.7 

65.7 

65  .7 

65.7 

65.7 

65.  7 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

GE 

60001 

59.7 

65.2 

65.7 

65.7 

66.1 

66.  1 

66.3 

66.3 

66,3 

66.3 

66.3 

66. 3 

66.4 

66*4 

66.4 

66.4 

GE 

50001 

61.2 

67.9 

6  7.8 

67.8 

68  .2 

68.2 

68.9 

68.9 

68  .4 

68.4 

68.4 

68,4 

68.6 

68-6 

68.6 

66  .b 

GE 

**$001 

62,9 

69.7 

70.2 

70.2 

70.6 

70.  6 

7  0.8 

7  Q  •  8 

70  .8 

7Q.8 

70.8 

7Q. 8 

70.9 

70.9 

7  D .  9 

70.9 

GE 

4000| 

6  3.  1 

71.9 

72.0 

72.0 

72.5 

72.  3 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7  ; 

GE 

3500  1 

69.2 

72.6 

73.9 

73.9 

79 .1 

79.  1 

71.3 

7c.  3 

74  .3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.5 

74.5 

74.5 

74.  S 

GE 

30001 

66.0 

79.8 

75.9 

75.9 

76  .6 

77.0 

77.3 

77.9 

77.4 

77.9 

77.4 

77.4 

77.5 

77.5 

77. S 

77.5  ; 

GE 

25001 

6  7»  5 

76.6 

77.8 

77.9 

78  .6 

79.0 

79.3 

79.9 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6  ! 

GE 

20001 

68.7 

78.7 

«0.1 

8l  .0 

61  >8 

82.2 

82.6 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82.7 

82 . 9 

82.9 

82.9 

82.9 

GE 

18001 

69.1 

79.9 

S  1.9 

82.5 

83.3 

83.  7 

89.3 

69.9 

64  .4 

84.4 

84 .4 

84.4 

84.5 

84.5 

64.5 

84.5  1 

GE 

15601 

69.3 

8o.3 

8  1  .8 

83.0 

83.8 

89.2 

89  .8 

89.9 

84  .9 

65.0 

8S.0 

05.0 

85.1 

8  5.  1 

85.1 

85.1  ' 

GE 

1 2  Q  0  | 

69.7 

8  1.1 

82.6 

83.8 

89  .6 

85.  G 

85.6 

85.9 

85.9 

86.  1 

86.2 

86. 1 

8(,.2 

86.2 

66.2 

86.2 

1 

GE 

10001 

69.9 

8  1.7 

83.3 

89  .6 

65.7 

86.  2 

86.8 

87.2 

87.2 

0  7.4 

87.5 

87.5 

87.6 

97.6 

87.6 

87.6  ; 

GE 

RUOl 

69.9 

81.7 

83.3 

89  .6 

85  .8 

86.  3 

66.9 

87.9 

87.4 

87.5 

87.6 

87.6 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7  , 

GE 

8001 

7  0*  0 

81.8 

83.5 

89 .0 

85  .9 

86.9 

87.1 

87.7 

67.7 

87.8 

87.9 

87.9 

88. 1 

83.  1 

88.1 

88  .  ] 

GE 

700| 

70.2 

82.0 

83.7 

85.0 

86  .2 

86.  6 

87.9 

88.2 

88  .2 

88.3 

88.9 

88.4 

86.5 

88.5 

88.5 

88 .5  , 

GE 

tool 

70.2 

82.2 

83  .8 

85.1 

86  .6 

8  7.  1 

87.9 

68.6 

66  .8 

89.0 

89.1 

89.  1 

39.2 

89.2 

89.2 

89.2  : 

GE 

5001 

70.2 

82.  3 

89.0 

85.5 

87.1 

87.  7 

88.8 

69,6 

69.6 

89.8 

90.3 

90.  3 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

GE 

■*  Ci  0  1 

70.2 

82.9 

89.9 

85.8 

87.5 

88.  3 

89  .6 

91.1 

91  .1 

91.6 

92.2 

92.2 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4  ‘ 

GE 

3001 

70.2 

82.6 

8  9.6 

86.1 

88  .2 

89.0 

90.7 

92,9 

92  ,9 

’3.6 

94.2 

94 . 2 

94 . 7 

94.7 

95.0 

99.0  . 

GE 

2001 

70.2 

82.7 

89.8 

86.2 

88  .8 

89.  6 

92.2 

95.0 

95  .0 

96.0 

96.7 

96.7 

97.3 

97.3 

97.6 

97.6  r 

GE 

1001 

70.2 

82.7 

8  M  .0 

86.2 

68.6 

09.6 

92.2 

95.2 

95  .2 

96.2 

97.0 

97.0 

98.0 

98.0 

99.  1 

99.2  ; 

GE 

01 

70.2 

82.7 

89.6 

86 .2 

88  .8 

89.6 

92.2 

95.2 

95  .2 

96.2 

97.0 

»7.0 

98.0 

98.0 

99.6 

100.0  i 

1 

TOTAL  NUMBER  OF  O0 SER V A T I ONS  ;  846  j 

I 


6L0BAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 

usafctac 

Aj.fi  MCAThCR  SCrVIC£/MAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


r 


STATION  NUMBER:  724070  STATjON  ^AhE :  ATLANTIC  CIT*  I AP  NJ  PERIOO  OF  RECORD:  78*87 


MONTH: 

FEB 

HOURS  I L  S  T  1  : 

ALL 

CEILING 

VISIBILITY 

IN  SUTUTf  MjLES 

IN  1 

GE 

GE 

GE 

6f 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

b£ 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  | 

10 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1/4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

5/16 

1/4 

0 

NO 

CEIL  1 

46.2 

5  1.0 

51.4 

51.6 

51  .7 

51-7 

SI  .8 

51.8 

51  .8 

51.6 

51  .8 

51.6 

51.9 

51.9 

5  1.9 

52.0  ' 

GE 

200001 

51.3 

57.2 

57.8 

58.0 

58.1 

58.2 

58.3 

58.« 

56  .4 

50.4 

58  .4 

58.4 

58.5 

58.5 

58.5 

58.6 

GE 

1 QOG  0 | 

51.4 

57.4 

58.0 

58.2 

58.3 

56.4 

58.5 

56.6 

58  .6 

58.6 

58.6 

58. 

58.7 

58.7 

58.7 

58.8 

GE 

16Pdq| 

51.5 

57.5 

58.1 

58.3 

58  .4 

56.5 

58  .6 

58.6 

58  .6 

58.7 

58.7 

58.7 

58.8 

58.8 

58.8 

58.9 

GE 

140001 

5  1.9 

57.9 

58  .5 

58  .8 

58*9 

59.  0 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.3 

59.3  1 

GE 

120001 

52.  7 

58.9 

59.5 

59.7 

59.8 

bO.  0 

60.1 

60.2 

60  .2 

60.2 

60.2 

60.2 

60  •  3 

60.3 

60.  3 

60.4  ' 

GE 

1  000 □ | 

54.  1 

60.  B 

61.5 

61  .7 

61  .8 

62.0 

62.1 

62.2 

62  .2 

b2.2 

62.2 

62.2 

62.3 

62.3 

62. 3 

62.4 

GE 

90001 

54.3 

61.1 

6  1.8 

62.1 

62  .2 

62.3 

62  .5 

62.5 

62  .S 

62.5 

62  .6 

62.6 

62.6 

62.6 

62.7 

62.7  ; 

GE 

80001 

55.8 

b3.1 

63.8 

64 . 1 

64  .2 

64.4 

64.6 

64.6 

64  .6 

64.6 

64.7 

64.7 

64 . 7 

64.7 

64.6 

64  ,8  . 

GE 

70001 

56.9 

64.7 

65.5 

65.8 

65.9 

b  6"  1 

66  .2 

66.3 

66  .3 

66.3 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

66.4 

bb.s  : 

GE 

60001 

57.3 

65.2 

66.0 

66.3 

66  .4 

66.6 

66.7 

66.6 

66*8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.9 

66.9 

66.9 

67.0  . 

GE 

5000  | 

58.5 

67.1 

67.9 

68.3 

68.4 

68.  5 

68.7 

68.8 

68  .8 

68.8 

68.8 

68.8 

68.9 

68.9 

68.9 

69.0  1. 

GE 

45001 

59.8 

69.0 

69-9 

70.3 

70.4 

70.6 

70.8 

7  0 . 8 

70  .8 

70.8 

70.9 

70.9 

71.0 

71.0 

7 1.0 

71.1  , 

GE 

4  DO  Q  1 

60.8 

70.6 

71.5 

72.0 

72.1 

72.  j 

72.4 

72.5 

72.5 

72.  S 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.7 

72.7  ‘ 

GE 

S5qoI 

61.9 

72.1 

73.1 

73.6 

73.8 

74.0 

7*>.l 

74  .2 

74.2 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.4 

74.4  | 

GE 

30001 

63.0 

73.7 

74.8 

75.5 

75.8 

76.0 

76.2 

76.3 

76 .3 

76,4 

76.4 

76.4 

76.5 

76.5 

76.5 

76.6  i 

GE 

25oQl 

64.0 

75.6 

76.9 

77.7 

78.1 

78.4 

78.6 

78.7 

78  .7 

78.8 

78.8 

78.8 

78.9 

78.9 

78.9 

79.0  l 

GE 

20001 

64.8 

77.1 

78.4 

79.9 

79  .9 

00.  2 

80.6 

80.7 

80.7 

80  •  7 

8Q.7 

8Q.7 

80.8 

80.8 

80.9 

80.9  ! 

GE 

laool 

65.2 

77.7 

79.1 

80.2 

60.7 

81.0 

si .« 

81.5 

81  .5 

81.5 

81  .6 

81.6 

81.6 

8  1.6 

8  1.7 

81.8  } 

GE 

15001 

65.4 

78.3 

79.7 

8Q.9 

81  .5 

81.9 

82.2 

82.3 

82.  ^ 

62.5 

82.5 

82.6 

82.6 

82.6 

82.7  } 

GE 

1 20Q  1 

65.6 

79.1 

80.6 

81.8 

82.5 

82.8 

83.3 

83.4 

83.5 

83.5 

83.6 

83.6 

83.7 

83.  7 

83.7 

8  3.8  1 

GE 

10001 

65.8 

79,8 

81  .3 

82.7 

83  .5 

8  3.9 

84  .5 

84.7 

84  .7 

84.9 

85.0 

85.0 

85.1 

85.1 

85.2 

85.2  1 

GE 

9001 

65.9 

79.9 

81  .5 

82.8 

83.7 

84.  1 

84.7 

85.0 

85  .0 

85.2 

65.4 

85.4 

85.5 

85.5 

85.6 

85.6  ; 

GE 

8001 

65.9 

80.2 

81.8 

83.2 

84 .1 

84.  7 

05.3 

85.6 

85  .6 

85.9 

66  .0 

86.0 

86.2 

86.2 

86.3 

86.3  ! 

GE 

700| 

66.  D 

80.4 

82.2 

83.8 

84  .0 

85.5 

86.1 

86.5 

86  .6 

87.0 

62.2 

8  7.2 

87.4 

8  7.4 

67.4 

87.5  - 

GE 

bOOl 

66.0 

80*6 

82.5 

84 .3 

85  .4 

86.  1 

87.0 

87.4 

87  .4 

87.9 

88  .? 

88.2 

80.4 

80. q 

88.5 

88.  b  | 

GE 

5001 

66.  1 

81.0 

82.9 

85.0 

86  .4 

87.  4 

88  .4 

89.  1 

89.1 

89.8 

90.2 

90.2 

90.5 

90.5 

90.6 

90.7  I 

GE 

«00l 

66.  1 

81.2 

8  3.3 

85.6 

87.2 

8  8.6 

89  ,9 

90.9 

90 .9 

91.7 

92.3 

92.3 

92.6 

92.6 

92.7 

92.8  1 

GE 

3001 

66.  1 

81.3 

8  3.4 

85.8 

07.8 

89.  3 

91  .0 

92.3 

92  ,4 

’3.3 

94 .0 

94.0 

94.4 

94.4 

94.6 

94.7  ( 

GE 

2001 

66.  1 

81.3 

83.5 

85.8 

87.9 

89.5 

91.8 

93.5 

93  .6 

94.9 

95.8 

95.8 

96.5 

9S.S 

96.9 

97.0  1 

GE 

1001 

66.  1 

8  1.3 

83.5 

85*9 

66  .0 

8  9.5 

91  .9 

93.7 

93.8 

95.2 

96.3 

96.3 

97.4 

97.4 

98.4 

98.9  i 

GE 

01 

66.  1 

81.3 

83.5 

85.9 

68.0 

89.5 

91.9 

93.7 

93.8 

95.2 

96.3 

96.3 

97.5 

97.5 

98.9 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS;  6768 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
USAFETAC 

A  J  f»  WEATHER  SErVICE/MAC 


PE  RC EN  T  AGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
from  hourly  Observations 


r 


STATION  NUMBER:  72*070  STATjON  NAhC :  ATLANTIC  ClTv  TAP  NJ  PERIOD  OF  RECORO:  78-87 


MONTH: 

MAR 

HOURS (LST1 : 

00Q0-0200 

ceiling 

VISIBILITY 

in  statute  miles 

i 

IN  \ 

GE 

GE 

GE 

GE 

6E 

GE 

GE 

GE 

6  E 

GE 

GE 

Gt 

GE 

GE 

GE 

GE  i 

FtET  | 

10 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  l/* 

1 

3/4 

i/8 

1/2 

5/16 

1/* 

0 

NO 

CEIL  i 

50.5 

52.6 

52.8 

52.8 

52.9 

52.9 

52.9 

52.9 

52.9 

52.9 

52.9 

52.9 

52.9 

52.9 

52.9 

53.1 ; 

GE 

2QOOOI 

55.* 

57.5 

57.8 

57.8 

58  .0 

58.  0 

58  .0 

58,0 

58  .0 

58*0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

58.0 

50.2  I 

GE 

18D00| 

55.5 

57.6 

58.0 

58.0 

58.1 

58.  1 

58.1 

58.1 

58.1 

SB.  1 

58.1 

58.I 

58.1 

58.1 

58.1 

58.3 

GE 

u>oool 

55»  7 

57.8 

58.2 

58.2 

58.3 

58.  3 

58.3 

58.3 

58  .3 

58.3 

58.3 

$8.3 

58.3 

58.3 

58.3 

58.5 

GE 

1*0001 

55.8 

58.0 

58. j 

56.3 

58  .* 

58.* 

58  .* 

58.* 

58.* 

58.4 

58.* 

58.* 

58.4 

58.4 

58.4 

58,6  ; 

GE 

120001 

57.  3 

59.7 

60.0 

60  .0 

60.1 

to.  1 

60*1 

60.1 

60  .1 

60.1 

60.1 

60.1 

6q.  1 

60.1 

60.1 

60.3  J 

GE 

100001 

60.8 

63.2 

63.5 

63.5 

63.7 

6  3.  7 

63.7 

63.7 

63  .7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.7 

63.9 

GE 

90001 

61. •» 

63.9 

6*. 2 

6*. 2 

6*  .3 

6*.  3 

6*  .3 

6*  .  3 

6*  .3 

64.3 

6*. 3 

64.3 

64.3 

6* »  3 

fa*.  3 

6*.S  1 

GE 

SCO 0  | 

62.3 

85.1 

65.* 

65.* 

65  .5 

65.5 

65.5 

65.5 

65  .5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.7 

GE 

70D0I 

6  *  •  Q 

67.0 

67.3 

67.3 

67  .4 

67.* 

67.* 

67.* 

67  .* 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.6  1 

GE 

6000  1 

6*. 2 

67.2 

67.5 

67.5 

67  .6 

67.6 

67*6 

67.6 

67  .6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.6 

67.8  j 

GE 

5000| 

66.2 

69.* 

69.8 

69.8 

70  .0 

70.0 

70.0 

70. Q 

70.0 

70.0 

70.0 

7  D  .  0 

70.0 

70.0 

70.0 

70.2 

GE 

4SQ0| 

68.3 

71.9 

72.* 

72.* 

72  .6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

12.8 

72.0  • 

GE 

*C00| 

69.* 

73.3 

73.8 

73.8 

74.0 

79.0 

7*  .0 

7*  .0 

7*  .0 

74.0 

78.0 

74.0 

T*  .0 

74.0 

74.0 

74.2  1 

GE 

3*001 

70.9 

75.7 

76.1 

76.1 

76  .3 

78.  3 

38.3 

7b*  3 

76  .3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.6 

G£ 

30001 

73.0 

T8.b 

79.0 

79.1 

79.* 

79.  5 

79.5 

79.5 

79.5 

78.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.7 

GE 

25001 

75.* 

8  1  .6 

82  .6 

82.8 

83.1 

83.2 

83.2 

83.2 

83  .2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.4 

GE 

20001 

76.5 

93.1 

89.3 

8*  *5 

0*  .9 

85.  1 

85.1 

85.1 

85  .1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.3 

GE 

1800  1 

76.7 

83.5 

8*. 7 

8*  .9 

85  .* 

85.5 

85.5 

85.5 

85  .5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.7 

GE 

15001 

76.8 

6  *  .  * 

85.6 

85.9 

86.3 

86.  5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86,7 

GE 

1 20  0 1 

77.3 

85.1 

86.3 

86.7 

87.1 

87.2 

87.* 

87.* 

87  .4 

87.4 

87.4 

87«* 

87.* 

87.4 

87.4 

67.6 

GE 

nooi 

77.9 

85.8 

86.7 

87.0 

87  .* 

87.  5 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

88 .0 

GE 

9001 

77.5 

85.8 

87.1 

87  .* 

88  .0 

88.2 

88.5 

88.6 

88  .6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

8  8.6 

88.8 

GE 

BOOl 

77.6 

86.1 

8  7.* 

87.7 

88. 3 

88.5 

88.0 

88.9 

88  .9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

89,1 

GE 

7001 

77.6 

86.3 

8  7.6 

88.3 

88.9 

89.2 

89.6 

89.7 

89  .7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.9 

GE 

6001 

78*  1 

87.0 

88.3 

89.1 

90.3 

90.8 

91.2 

91.3 

91  .3 

91 . 3 

91.3 

91.3 

»i.j 

9  1  •  3 

91.3 

91.5 

GE 

500J 

78.  3 

87.8 

89.2 

90.2 

91  .7 

92.2 

92.6 

92.7 

92  .7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.9 

GE 

5001 

78.  3 

88.5 

90.1 

91  .2 

92,8 

93.  3 

9*  .0 

9*  .2 

9*  .2 

94.2 

9*  .2 

94.2 

9*.  2 

9*.  2 

9*. 2 

94.4 

6E 

3U0| 

78.* 

88.6 

90.6 

92.2 

9*  .3 

95.2 

96.5 

96.9 

96  .9 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97.0 

97. D 

97.2 

GE 

200  | 

78.* 

88.7 

90.8 

92.* 

9*  .7 

95.9 

97.5 

98.0 

98  .0 

98.3 

98  .8 

98  .8 

98.9 

98.9 

98.9 

99.1 

GE 

» 00  1 

78., 

88*7 

90.8 

92.* 

9*  .7 

95.9 

97.5 

98.Q 

98  .0 

96.* 

98.9 

98.9 

99.  1 

99.  1 

99.5 

99.8 

GE 

01 

73.* 

88.7 

90.8 

92.* 

9, .7 

95.9 

97.5 

98.0 

98  .0 

98.* 

98.9 

98.9 

99. 1 

99.  1 

99.7 

100.0  J 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


’JO 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PEWCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OB S ER V A T 10 N S 

AIR  WEATHER  SERVICC/MAC 


STATION  NUMBER: 

724Q70 

STATION  NAME 

Atlantic  city 

1  AP 

NJ 

PER  100 

OF  RECORD:  78 

-8  7 

MONTH 

MAR 

HOU&SILSTJ : 

0300-0500 

CE iLlNG 

VISIBILITY 

in  statute  miles 

IN  1 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

Sc 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  1 

10 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

i  1/2 

1  1  /4 

1 

3/4 

5^8 

1/2 

5/16 

i/4 

0 

NO 

CEIL  1 

48.0 

50.5 

50.5 

5q.5 

5O.8 

50.8 

50.9 

51.0 

51  .0 

51.0 

51  .0 

SI  .0 

51.1 

51.2 

51.4 

51.7 

GE 

200001 

52.5 

55.1 

55.1 

55.1 

55.3 

55.  3 

55.4 

5S.5 

55  .5 

55.5 

55,5 

55.5 

55.6 

55.7 

5  5.9 

56.2 

GE 

laoGOi 

52.6 

55.2 

55.2 

55.2 

55  .4 

55.4 

55.5 

55.6 

55  .6 

55  6 

55.6 

55»  6 

55.7 

5  S  .  8 

S6.0 

56.3 

GE 

[60001 

52.8 

55.4 

55.4 

55.4 

55.6 

55.  6 

55.7 

55. 8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55,9 

56.0 

56-2 

56.6 

GE 

14C00I 

53.2 

55.8 

55.8 

55»8 

S6.0 

56.0 

56.1 

56.2 

56  .2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.3 

56.5 

56.7 

S7.0 

GE 

120001 

56.1 

58.8 

58.6 

58.8 

59.0 

59.0 

59*1 

59.2 

59  .2 

59.2 

59.2 

59.2 

59.4 

59.5 

59.7 

60. □ 

Gf 

100001 

58.1 

61.0 

61.1 

61.1 

61.3 

61.3 

61.4 

61.5 

61  ,5 

6I.5 

61.5 

61.5 

61.6 

61.7 

61.9 

62.3 

GE 

90001 

58.7 

61.6 

61.7 

61.7 

61.9 

61.9 

62.0 

62.2 

62  .2 

62.2 

62.2 

<>2.2 

82.3 

62.4 

62.6 

62.9 

GE 

80001 

59.  <4 

62.6 

62*7 

62  .7 

62  .9 

62.9 

63.0 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.2 

63.3 

63.5 

6j.9 

GE 

700  01 

61.2 

64.5 

64.6 

64  ,6 

614  .8 

64.  8 

64  .9 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.  1 

65.2 

65.3 

65.5 

65.8 

GE 

6o00l 

61.6 

65.2 

65.3 

65.3 

65  •  5 

65.5 

65,6 

&&.7 

65  .7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.8 

65.9 

66.  1 

66.5 

GE 

SOOOJ 

64.4 

68.6 

68  .9 

68.9 

69.1 

69.  1 

69.2 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.4 

69.5 

69.6 

69.8 

70.1 

GE 

<i5q0| 

65.2 

70.4 

70.8 

70.8 

71  .0 

71.0 

71.1 

71.2 

71  .2 

71.2 

71  .2 

71.2 

71,3 

U." 

7l.fc 

71.9 

GE 

40001 

66.6 

71.4 

2  1  .2 

71.7 

71.9 

71.9 

72.2 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.4 

72.8 

72.7 

73.0 

GE 

35001 

67.5 

72.4 

72.2 

72.7 

72.9 

72.9 

73.1 

71.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.3 

73.4 

73.7 

74.0 

GE 

1000J 

69.7 

75,5 

75.8 

75.8 

76.0 

76.0 

76.2 

76.3 

78.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.5 

76.6 

76.8 

77.1 

GE 

25001 

71.4 

77.7 

78.4 

78.5 

78  .8 

78.8 

79.0 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.4 

79.5 

79.6 

80.2 

GE 

20001 

73.2 

79,9 

80.5 

80. B 

81.1 

81.  1 

81.3 

81.4 

81  .4 

81.4 

81  .4 

81.4 

81.6 

81.7 

82.0 

«2.  * 

GE 

lecoi 

73.5 

8Q.5 

e  i  .2 

81.5 

8  i  .8 

81.9 

82.2 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.  3 

82.5 

82.6 

82.  9 

83.3 

GE 

I  so  0  i 

74.4 

81.6 

82.3 

82.7 

83.0 

83.2 

83.5 

83.7 

83.7 

83.7 

83.7 

83. 7 

83.9 

84.0 

84.3 

84.7 

GE 

1200| 

74.7 

02,0 

8Z.7 

83.2 

83. 5 

63.8 

64.1 

84.2 

64  .2 

84,2 

*«.  z 

84.2 

84.4 

88.5 

84.8 

85.3 

GE 

10001 

74.8 

82.6 

8  3.3 

84.1 

84  .4 

84.  6 

84.9 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

85.5 

85,6 

85.9 

Bb.3 

GE 

9U0I 

74.0 

82.7 

83.4 

89.3 

89  .6 

04.  8 

85.2 

85.4 

85  .4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.8 

85.9 

86.2 

86.8 

GE 

BOOl 

75.1 

83.3 

04.2 

85.1 

85.4 

85.  6 

85.9 

86.1 

86  .1 

86.2 

86  .2 

86.2 

86.  7 

86.8 

87.1 

87.6 

GE 

7C0I 

75.6 

84.3 

85.2 

86.2 

86  .6 

86.  8 

87.1 

87.3 

87.3 

87,(, 

87.4 

87.4 

87.8 

88.0 

88.3 

88.8 

GE 

6001 

75.7 

85.1 

85  .9 

87.1 

87  .5 

87.  7 

88.2 

88.4 

88  .4 

88.5 

88.5 

88.5 

88.9 

89.0 

89.4 

89.9 

GE 

5001 

76.0 

85.8 

86,9 

88. 6 

89.6 

89.9 

90.4 

90.6 

90.8 

9Q.9 

90.9 

90.9 

91.3 

91.4 

91.7 

92.3 

6E 

9  001 

76.2 

86.5 

87.8 

89.9 

91.2 

91,5 

92.2 

92.4 

92.5 

92.6 

92.6 

92,6 

93.0 

93.1 

93.4 

94.0 

Gf 

3001 

76.2 

86.8 

08.3 

90.6 

92.5 

93.0 

94.1 

94.4 

94  ,7 

’5.1 

95.1 

95.1 

95.5 

95.6 

95.9 

96.5 

GE 

2U0I 

76.2 

87.0 

88.7 

91  .2 

93.2 

93.8 

94  .9 

95.7 

96  .0 

96.6 

96.7 

96,7 

97.3 

97.6 

98.0 

98.5 

GE 

1001 

26.2 

87.0 

88*7 

91.2 

93.3 

93.9 

95.1 

95.8 

96.1 

96.7 

96.8 

96,8 

97.8 

98.2 

99, 1 

99. 7 

GE 

01 

76.2 

87. C 

88.7 

91.2 

93,3 

93.9 

95.1 

95.8 

96.1 

96.7 

96  .8 

96.8 

97.8 

98.2 

99.1 

1  00.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


930 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
USAPtTAC 

A I R  WE  A  T HER  SErVICE/MAC 


percentage  frequency  of  occurrence  of  ceiling  VERSUS  visibility 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  724070  STATjON  nA«E :  ATLANTIC  CITY  I AP  NJ  PERIOD  OF  RECORD:  78~87 

MONTH:  MAR  HOURSCLSTl;  O^QQ-OBOO 


ceiling 

IN 

FEET 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

VISIBILITY  IN  STATUTE  miles 

GE  GE  GE  GE  GE 

2  11/2  1  1/4  1  3/4 

GE 

5/8 

G£ 

1/2 

GE 

5/16 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CL  IL 

4  3,0 

48.7 

49.7 

49,9 

50.0 

50.0 

50.2 

50.4 

50  .4 

50.5 

5  0  •  6 

50.6 

50.8 

5Q.8 

50.9 

51.4 

ge 

20000 

46.9 

53.2 

54.3 

54.5 

54  .7 

54.  7 

S  4  .9 

5S.2 

55  .2 

55.3 

55.4 

55. 4 

55.5 

55.5 

55.6 

56.1 

GE 

laooo 

47.0 

53.3 

54.4 

54  .6 

54  .6 

54.8 

55.1 

55.3 

55.3 

55.4 

55.5 

ss.s 

55.6 

55.6 

55.7 

56.2 

GE 

16000 

9J.0 

53.3 

54.4 

54 .6 

54  .8 

54. 8 

55.1 

55.3 

55.3 

55.4 

55.5 

55.5 

55.6 

55. 6 

S5.7 

56.2 

GE 

14000 

47.3 

53.7 

54  .7 

54  ,9 

55  »2 

55.2 

SS.4 

55.6 

55  .6 

S5.7 

55.8 

55.8 

55.9 

55.9 

56.0 

56.6 

GE 

12000 

49.5 

55.9 

57.1 

57.3 

57  .5 

57.5 

57.7 

58. D 

58  .0 

58.1 

58.2 

58.2 

58.3 

58.3 

S8.4 

56.9 

GE 

10000 

51.1 

57.7 

58.9 

59.1 

59  .4 

59.4 

59.6 

59.8 

59  .8 

59.9 

60.0 

60.0 

60.1 

60.1 

60.2 

60.6 

GE 

9000 

51.6 

58.3 

59.5 

59.7 

59.9 

59.9 

60 . 1 

60.3 

60 .3 

60.4 

60.5 

60.5 

60.6 

60.6 

fa0.8 

61 ' 3 

GE 

aooo 

53.2 

6q.2 

6  1  .8 

62.0 

62.3 

62.  3 

62.5 

62.7 

62.7 

62.8 

62.9 

62.9 

63.0 

63.0 

63.1 

65. 7 

GE 

1C00 

54.5 

61.9 

6  3.5 

64.0 

64  .3 

6..  3 

64.5 

64.7 

64  .7 

64 . 8 

64  .9 

64.9 

65.1 

65.1 

65.2 

65.7 

GE 

6000 

54.7 

62.6 

64.2 

64.6 

64  .9 

64.9 

65.2 

65.4 

65  .4 

65.5 

65.6 

65.6 

65.7 

65.7 

65.8 

66.3 

GE 

500  0 

57.7 

65.9 

67.5 

68.1 

68.  5 

68.5 

68.7 

68.9 

68  .9 

69.0 

69.1 

«>».i 

69.2 

69.2 

69.4 

69.9 

GE 

4  5  0  0 

58.9 

67.7 

69.7 

70.3 

70.8 

70.8 

71  .0 

71.2 

71  .2 

71.3 

71.4 

71.4 

71.5 

71.5 

*1.6 

J2.2 

GE 

4000 

60.0 

69.0 

71.0 

71  ,b 

72.0 

72.0 

72.3 

72.5 

72  .5 

72.6 

72.7 

72.7 

72.8 

72.8 

72.9 

73.4 

GE 

36oo 

61.4 

7q.  9 

72.8 

73.4 

73.9 

73.9 

T«.l 

74.3 

74  .3 

74.4 

74.5 

74.5 

74.6 

74.6 

74.7 

75.3 

GE 

3000 

63.4 

73.7 

75.9 

76.6 

77,0 

77.0 

77.2 

77.4 

77. « 

77.5 

77.6 

77.6 

77.7 

77.7 

77.8 

78.4 

GE 

2500 

64.5 

75.2 

77.5 

78.5 

79.0 

79.  1 

79.4 

79. 6 

79.6 

79.7 

79.8 

79.8 

80.0 

sa. D 

80.1 

80. 6 

GE 

2000 

65.1 

76.7 

79.0 

80.2 

80.8 

80.9 

81  .1 

81.3 

81  .3 

81.4 

81.5 

81.5 

81.7 

81.7 

81.8 

82.4 

GE 

1800 

66.  1 

78.1 

80.4 

81  .6 

62.2 

iz.  i 

82.5 

82.7 

82.7 

42.8 

82.9 

82.9 

81.1 

83.1 

83.2 

83.8 

r.e 

1500 

66.7 

78.7 

31.1 

82.4 

82.9 

83.0 

83.2 

83.5 

*3.5 

63.7 

83.8 

83.8 

84.0 

84.0 

84.1 

84.6 

GE 

1200 

67.0 

79.1 

8  1  .5 

82.8 

83.4 

83.5 

83.8 

84.1 

84  .1 

84.2 

SI  .3 

84. 3 

84.5 

84.5 

84.6 

85.2 

GE 

inoa 

62. ? 

79.8 

82.2 

83.7 

84.5 

84,  7 

65.1 

85.4 

85.4 

85.5 

85.6 

85.6 

85.8 

85.8 

85.9 

86.5 

GE 

900 

67.2 

79.9 

82.3 

83.9 

84  .9 

85.2 

85.5 

85.8 

85  .8 

85.9 

86.0 

86.Q 

86.2 

86.2 

86.3 

87  .0 

GE 

800 

67.2 

90.3 

82.7 

84  .4 

85,5 

85.  7 

86.1 

8b.5 

86  .5 

86.6 

86.7 

86.7 

86.9 

86.9 

87.0 

87.6 

GE 

TOO 

67.2 

80.9 

8  3.4 

85.4 

86.7 

87.  0 

87.6 

88.0 

68  .0 

88.2 

88 .3 

88.3 

88.6 

88.6 

88.7 

89.4 

GE 

bOO 

67.2 

81.2 

83.8 

65.8 

87.4 

87,  8 

88.6 

39,0 

89.0 

89.5 

89.6 

89.6 

89.9 

89.9 

90.0 

90.6 

GE 

500 

67.2 

81.3 

6  .3 

86*5 

88.3 

89.0 

89.8 

90.3 

90.3 

9o.8 

91.0 

91.0 

91.3 

91.3 

91.4 

»?.o 

GE 

900 

67.  3 

8  1.4 

84.6 

87.3 

89.5 

^0*6 

91.5 

92 . 4 

92.4 

92.9 

93.1 

93.  1 

93.4 

93.4 

93.5 

94.2 

GE 

300 

67.  3 

81.5 

8  5.3 

88.0 

90.3 

91.3 

92,6 

93.9 

94  .0 

94 . 7 

94  .9 

95.1 

95.4 

95.4 

95.5 

9b. 1 

GE 

200 

67.3 

81.5 

85.3 

88.1 

90  .4 

91.6 

93.0 

94.5 

94  .6 

95.8 

96.0 

96. 1 

96.9 

96.9 

97.2 

97.8 

GE 

100 

67,3 

81.5 

85.3 

88.1 

90.4 

91.6 

93.1 

94  .6 

94  .7 

96.0 

96.2 

96.3 

97.7 

97.8 

98,5 

99,5 

GE 

0 

6  7.  J 

81.5 

85.3 

88.1 

90.4 

91.6 

93.1 

94  .6 

94  .7 

96.0 

96.2 

96.3 

97.7 

97.8 

98.5 

1  00.0 
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GLOBAL  CL  IMA TOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

usafetac  from  hourly  observations 

Aik  WEATHER  SFRVICE/HAC 


STATION  NUMBER:  724070  STATION  NANE :  ATLANTIC  CITY  I AP  NJ  PERIOD  OF  RECORO:  78“87 

HONTH:  HAR  HOURS  (L  S  T)  :  Q9C)0-110u 


CEILING 

IN  1 

FLET  | 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

VISIBILITY 
GE  GE 

2  1  1/2 

IN  STATUTf  MjLES 
GE  GE 

11/4  1 

GE 

3/4 

6E 

5/3 

GE 

1/2 

GE 

5/16 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL  1 

46.2 

51. b 

52.0 

52.2 

52.2 

52.2 

52  .2 

52.2 

52  .2 

52.2 

52.2 

S2.2 

52,2 

52.2 

52.2 

52.2 

GE 

20000 1 

SO. 8 

56.9 

57.4 

57.5 

57  .5 

57.5 

s;-5 

ST. 5 

ST.s 

57.5 

57.5 

S7.5 

57.5 

57.: 

57.5 

57.5 

GE 

I  AOOOl 

5  1.0 

57.1 

57.6 

57.’ 

57.7 

57.  7 

57,7 

5/. 7 

57.7 

57.7 

ST. 7 

s’.? 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

GE 

i6oaoi 

51.0 

57.1 

57.6 

57.7 

57  .7 

57.  7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

57.7 

52.7 

57.7 

Gt 

140001 

5  1.1 

57.2 

5  7.7 

57  .8 

57.8 

57.  8 

57.8 

57.8 

S7  .8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

GE 

120001 

52.5 

59.1 

59.7 

59.8 

59  .8 

59.8 

59.8 

59*8 

59.8 

59.6 

59  .8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.6 

GE 

IOOOOJ 

53.9 

60.9 

6  1.5 

61  .6 

61  .6 

61.6 

61  .6 

61.6 

61  .6 

61.6 

61*6 

6  1  .6 

61 .6 

61.6 

61.6 

61.6 

GE 

90001 

54.4 

61.7 

62.4 

62.5 

62  .5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

52.5 

62.5 

62. S 

GE 

800  01 

55.9 

61. 7 

84*5 

64*6 

64  .6 

64.6 

64  .6 

64.6 

64  .6 

64.6 

64.6 

64.6 

64 . 6 

64.6 

64.6 

64 .6 

GE 

70001 

56.2 

64.2 

65.1 

65.3 

55.3 

6  S»  3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65. 3 

65.3 

65.3 

65.3 

GE 

60U0I 

57.0 

65.1 

65.9 

66.1 

66.1 

66.  1 

66.1 

88.  J 

86.1 

66. 1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.  1 

66.  1 

66.1 

GE 

500  01 

58.0 

67.2 

68.1 

60.3 

68.3 

68.3 

63. 3 

63.4 

68  .4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

GE 

45001 

58.7 

63.5 

69.7 

69.7 

69.  7 

69.7 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.8 

69.o 

69.8 

69.8 

GE 

40001 

59.9 

69.8 

70.8 

21 .2 

»1.2 

71.2 

71.2 

71.3 

71  .3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

GE 

SiOOl 

61.5 

71.5 

72.7 

73.1 

73.1 

73.  1 

2  5.1 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

GE 

3000! 

63.7 

74.7 

75.9 

76.6 

76.7 

76.  7 

76.7 

76.8 

76  .8 

76.8 

?6«8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

GE 

25Qal 

64.6 

76.8 

78.2 

79.0 

79.5 

79.5 

79.5 

79.6 

79.6 

79.6 

79,6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

GE 

2  CO  0 1 

b5.7 

78.5 

»o.i 

81.1 

8  1  *6 

81.6 

81  .6 

81.7 

81  .7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

GE 

leool 

66.2 

79.6 

8  1.5 

82.5 

83,0 

83.0 

83.0 

83. 1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.  1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

GE 

15001 

67.1 

8  1.5 

8  3.4 

84.5 

65.1 

85.  1 

85.1 

85.2 

85.2 

85.2 

65.2 

85,2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

GE 

i2oai 

6  7.  3 

82.0 

84.1 

85.4 

86 .1 

86.  1 

86.1 

86.2 

86  .2 

86.2 

86  .2 

86.2 

8fc.2 

86.2 

86.2 

86.2 

GE 

1000! 

67.4 

33.0 

85.1 

86.7 

87  .5 

87.5 

87.5 

87.7 

87  .8 

88.0 

88,0 

88.0 

88.0 

86.0 

88.0 

38.0 

GE 

9001 

67.6 

83.5 

85.6 

87.2 

83 .1 

08.  1 

St  .1 

80. 3 

86  .4 

86.5 

88,5 

88. 5 

88,5 

BB.5 

88.5 

88.5 

GE 

8001 

67.7 

84.Q 

66.1 

87.8 

88.7 

08.  9 

88.9 

89,  1 

89.2 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

GE 

7001 

67.7 

84,5 

B  6 .8 

88.8 

89  .9 

90.  1 

90.1 

90.4 

90  .6 

90.8 

90.8 

90.b 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

GE 

6U0l 

67.7 

84.9 

87.2 

89.6 

90  .9 

91.1 

91.2 

91.5 

91  .7 

91.8 

92.0 

92.0 

92.0 

’2.0 

92.0 

92.0 

GE 

5001 

68.0 

85.4 

87.6 

90.2 

92.3 

92.8 

93.2 

94.2 

99  .5 

94.6 

94.9 

94.9 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

GE 

*ool 

68.0 

85.5 

87.7 

90.5 

92.9 

9  3.  8 

94.2 

95.3 

95.6 

9S.7 

96.1 

96.1 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

GE 

3001 

68.0 

85.5 

83.0 

91.0 

93.5 

94.6 

95.2 

96.5 

96  .8 

97.0 

97.5 

97.5 

97.7 

97.  7 

97.  7 

97.7 

GE 

2001 

68.0 

85.5 

88.0 

91.3 

93.9 

94.9 

95.5 

97.0 

97.3 

97.8 

98.5 

98.5 

98.8 

98.8 

98*9 

98.9 

GE 

1001 

68.0 

85, S 

88.0 

91*3 

93  .9 

94.  9 

95.5 

97.2 

97  .5 

98.2 

98.8 

98.8 

99.1 

99.1 

99.4 

99.6 

GE 

oi 

68.0 

85.5 

88.0 

91,3 

93.9 

94,9 

9$. 5 

97.2 

97  .5 

98.2 

98.8 

98.8 

99.2 

99.2 

99.6 

loa.o 

i 

I 
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GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
US AFfTAC 

Al R  HEATHER  service/hac 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

724070 

ST  AT jON  NAnE 

ATLANT 1C  CITY  I AP  NJ 

PERIOD 

MONTH- 

OF  RECORD;  78-8? 

MAR  HOURS ( LS  T  > ;  1200-14Q0 

CEILING 
iN  l 

feet  j 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 

GE  GE  GE  GE  GE 

2  l  1/2  1  1/4  1  3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

5/lb 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL  1 

44.0 

4  7.4 

4  7.4 

47.4 

47  .4 

82.6 

47.4 

47.4 

47  .4 

47.4 

47.4 

47.4 

47.4 

47.4 

47.4 

47.4  ; 

Gr 

2000  0 ( 

51.2 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.  7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

5S.7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.7 

GE 

180001 

51*3 

55.8 

55.8 

55.8 

ss  .a 

55.  8 

55.8 

55.8 

55  .8 

55.8 

55.8 

55,8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

GE 

160001 

51.3 

55. 8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

GE 

180001 

51.5 

56.1 

56.1 

56.1 

56.1 

56.1 

56 .1 

56.1 

56 .1 

56.1 

56.1 

56.1 

60.  i 

5  6.  1 

56.1 

56.1  ■ 

GE 

uoaol 

52,  3 

57.2 

57.2 

57.2 

57  .2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57,2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

GE 

100001 

53.5 

59.0 

59.0 

59. 0 

59  .0 

59.0 

59.0 

59.0 

59  .0 

59.0 

S’.o 

59.0 

59.O 

59.0 

59.0 

59.0 

GE 

’oool 

58.1 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59  .6 

59.6 

59  .6 

59.6 

59.6 

59.6 

59.6 

59,6 

S’. 6 

59.6 

GE 

BCD  0 1 

55.7 

61.4 

6  1  .4 

61.4 

61  .4 

61.4 

61  .4 

61.4 

61  .4 

61.4 

61  .4 

61.4 

61.4 

61.4 

fal  .4 

61  .4 

GE 

70001 

55,9 

61.9 

61.9 

61.9 

61  .9 

61.9 

61.9 

61.9 

61  .9 

61.9 

61  .9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9 

61.9  ' 

&E 

60001 

56.2 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62  .3 

G2.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3  . 

GE 

50001 

58.6 

65.2 

65.2 

65,2 

65.2 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

85.3 

tS.3 

85,3 

65.3 

GE 

45001 

60.6 

67.8 

68  .0 

68.0 

68  .0 

68.  1 

60.1 

66.1 

66.1 

68. 1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

86.1 

GE 

800  01 

62.2 

70. 1 

70.2 

70,2 

7q.2 

70.3 

70.3 

70.3 

70  .3 

70.3 

70.3 

20.5 

23.3 

70.3 

70.3 

70.3 

GE 

35001 

64.0 

72.6 

72.7 

72.9 

72.9 

73.0 

73.0 

23.0 

73  .0 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

23.0 

23.0 

23.0 

GE 

30001 

66.0 

75.5 

75.9 

76.3 

76.3 

76.6 

76  .6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

GE 

25o  0 1 

68.6 

79.1 

79.6 

80.0 

80.0 

80.2 

80.2 

8Q. 2 

80  .2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2  ; 

GE 

20001 

69.5 

SO. 9 

«1.* 

82.5 

82.6 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82  .8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8  ! 

GE 

18001 

70.0 

82.7 

83.5 

84.3 

84  .5 

84.7 

89.7 

84.7 

84  .7 

84.7 

84  .7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7  | 

Gt 

15001 

70.2 

83.4 

84.3 

85.3 

85.6 

85.  8 

85.9 

85.9 

85  .9 

85.9 

85.9 

05.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9  * 

GE 

1?00| 

70.4 

84.5 

85.5 

86.6 

8b  .9 

87.  1 

87.2 

87.2 

87  .2 

87.2 

87.2 

82.2 

B7-2 

87.2 

87.2 

87.2  { 

GE 

10001 

70.9 

86.0 

87.1 

88.3 

88  .6 

89.2 

69,4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4 

89.4  ► 

GE 

8001 

70.9 

86.0 

87.1 

88.3 

88  .8 

89.5 

89.6 

89.7 

89  .7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.  7 

89.7 

89.7  [ 

GE 

8001 

7rj.9 

86.3 

87.4 

88.6 

89.2 

9C.  1 

90,3 

’0.9 

90  .4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

9Q.4 

90.4 

GE 

7Q0| 

71.2 

87.3 

88.7 

89.9 

90.8 

91.6 

91  .9 

92.3 

92.3 

92.3 

’2.3 

92.  3 

92.3 

92.3 

92.3 

92.3  1 

6E 

6Q0l 

71.2 

87.3 

8  B  .8 

90.3 

91.3 

92.2 

92.6 

93.5 

93.5 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

’3.2 

93.7 

93.7  | 

GE 

5001 

71.2 

87.5 

89.1 

’0.» 

9  2  .8 

94.1 

94  .8 

96.0 

96  .0 

96.2 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

96.3 

98.3  [ 

GE 

8  0  0 1 

7  1.2 

87.6 

89.2 

91  .2 

93.3 

94.  7 

95  .8 

97.1 

97.1 

97.4 

97.5 

97.5 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6  ! 

GE 

3Q0I 

71.2 

87.6 

89.2 

91.4 

93.8 

95.2 

96.2 

97.5 

97  .5 

98.x 

98.J 

98.3 

98.4 

98.5 

98.6 

98.6  ! 

GE 

2001 

71.2 

87.6 

89.2 

91.4 

93.8 

95.2 

96.6 

97.8 

97.8 

98.6 

98.9 

98.9 

99.2 

99.4 

99.5 

99.5  i 

GE 

1 00  1 

71.2 

87.6 

89.2 

91.4 

93.8 

95.2 

96.6 

97.8 

97  .8 

98.6 

99.0 

99.0 

99.4 

99.8 

99.9 

99.9  [• 

GE 

ol 

71.2 

87.6 

89.2 

91.4 

93.8 

95.2 

96.6 

97.8 

97  .8 

98.6 

99.0 

99.0 

99.4 

99.8 

1Q0.0 

100.0  [ 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS; 


930 


t 


■ 

i 

■  £  GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

1  W  USAFETAC  FnOM  HOURLY  OBSERVATIONS 

I  A I R  WEATHER  SErVICE/MAC 


1  STATION  NUMBER:  724070  STATION  NAME :  ATLANjIC  CITy  I *P  NJ  PERIOD  OF  RECORD:  78*87 

MONTH:  MAR  HOURStLSTJ:  I  5q  q - j  7QO 


■ 

L  CEILING 

IN  1 

.  FtEJ  | 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

9 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

VISIBILITY 
GE  GE 

2  1  1/2 

IN  STATUTE  MILES 
GE  GE 

11/9  1 

GE 

3/9 

GE 

5/6 

GE 

1/2 

6E 

5/I6 

GE 

1/4 

GC 

0 

NO 

CEIL  1 

92.  3 

9b.  1 

96.2 

96  .2 

96  .2 

96.2 

96.2 

96.2 

96  .2 

96.2 

96.2 

9&.2 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

gE 

2000  0  | 

50.2 

55.2 

55.9 

55.9 

55.9 

55.  9 

55.9 

55.9 

S5  .9 

55.-4 

55.9 

55.9 

5S.9 

55.4 

55.4 

55.4 

GE 

1SD00| 

50.2 

55.3 

55.5 

55.5 

55.5 

55.  5 

55.5 

55.5 

S5  .5 

55.5 

55.5 

55.5 

55.5 

55-6 

55.5 

55.5 

GE 

160001 

SO.J 

55., 

55-6 

55.6 

S5.6 

55.  6 

55.6 

55.6 

55  .6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55,6 

55. b 

l  GE 

160001 

50.6 

55.9 

S6.1 

56.1 

56.1 

56‘  1 

56.1 

56.1 

56  .1 

56.1 

56.1 

56.1 

56. 1 

56.  1 

56.1 

5b. 1 

' 

GE 

WOqqI 

51.7 

57.6 

57.8 

57.8 

57  .8 

57.8 

57  ,8 

57,8 

57  »8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57.8 

57,8 

57.8 

l 

GE 

10000 | 

53.5 

60.9 

6  0.6 

6q  .6 

60  .6 

60.6 

60.6 

60.6 

60  .6 

60.6 

60. 6 

60. 

60.6 

60.6 

bO.b 

60.  b 

6E 

^ooal 

S  n.  3 

61-2 

61.9 

61  .9 

61.9 

61.9 

61  .9 

61  .9 

61  .9 

61.9 

61 .9 

61.9 

61.4 

51.9 

6  1.4 

61.4 

GE 

80001 

56.2 

63.8 

64.) 

6,  .  1 

69  •  1 

69.  1 

69 .1 

69.1 

69 .1 

69 . 1 

69 . 1 

69.1 

64.1 

64. 1 

64.1 

64 . 1 

GE 

7oaal 

56.9 

69.9 

69.7 

69.7 

69 .7 

66.7 

69.7 

69 . 7 

69  .7 

69 . 7 

69.7 

69.7 

64.7 

64.7 

64.7 

64 . 7 

GE 

60001 

57.3 

65.2 

65.5 

6S.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65  •  5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

GE 

sooai 

59.0 

67.0 

67.3 

67.3 

67.3 

67.  3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.3 

67.  j 

67-3 

67.3 

67.3 

GE 

65001 

61.9 

*0.6 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

7o-9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

70.9 

GE 

63001 

63.9 

73. S 

79.0 

79  .0 

71.0 

7<|.  □ 

79.0 

79.0 

79  .0 

79.0 

79  .0 

76.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

GE 

35001 

65.9 

75.7 

76.2 

76.3 

76.5 

76.  5 

76.5 

76.5 

7b  .5 

76.5 

7b. S 

7b. S 

7b. 5 

7b. 5 

7b. 6 

76.5 

*  GE 

iuuui 

6  7.4 

/  B.Y 

TV. 5 

T9 .  T 

79  .8 

79.  8 

79.9 

79.9 

79  .9 

79.9 

79,9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

GE 

25001 

68.6 

8Q.8 

8  1  *6 

82.0 

82  .2 

82.2 

82.3 

82.3 

62 .3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

GE 

20G  0  1 

69.7 

82.9 

83.2 

83.7 

83  .8 

83.  9 

89.0 

89.0 

89  .0 

89.0 

89.q 

84.0 

84.0 

84.0 

84.0 

64.0 

GE 

IBqoI 

69.8 

82.6 

83.9 

83.9 

89  .0 

89.  1 

69.3 

Bit.} 

86.3 

85 . 3 

89.3 

89.3 

84.3 

84.3 

84.3 

84 . 3 

*  GE 

1S00I 

70.9 

89.2 

85.3 

85.7 

65.8 

85.  9 

86.1 

Bb.l 

86 .1 

86. 1 

&6-1 

86-1 

86.1 

8b.  1 

86.1 

66. 1 

i 

12001 

70.0 

89.9 

86.1 

86.6 

86.6 

86.  9 

87.1 

87.1 

87.1 

87.  1 

87.1 

87.1 

87.1 

e7.l 

67.1 

67.1 

r  ge 

10001 

71.0 

85.7 

87.o 

87.  4 

87  .7 

87.8 

88.2 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

L  GE 

900| 

71.0 

86.0 

8  7.9 

87.8 

88.9 

88.  6 

89,9 

8  9  •  5 

89.5 

89.5 

09.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89,5 

89.5 

GE 

8001 

71.0 

86.6 

88.1 

88.6 

89 .1 

89.6 

90,2 

90.3 

’□.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.3 

90.  3 

»0.3 

^  GE 

7001 

71.  1 

8  6.8 

88.3 

89.0 

9a  -o 

90.5 

91.2 

91.5 

91  .6 

91.7 

91  .7 

9l,7 

91.7 

91-7 

9  1.7 

91.7 

,  GE 

6001 

*i.i 

Bb-B 

8  8  *9 

89.9 

90.5 

91.5 

92.2 

92.6 

92  .7 

92.8 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

9?. 9 

92.9 

GE 

5001 

71.  1 

86.8 

88.5 

89.9 

9 1 .  * 

93.6 

99  .5 

95.2 

95.3 

95.6 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.  B 

GE 

6001 

71.1 

86.8 

88.5 

90.9 

92.5 

99.5 

95.9 

96  .9 

97.O 

97.3 

97.5 

97-5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

i  6E 

3001 

71.1 

86.8 

88.5 

9Q  .6 

92.7 

99.  7 

96,5 

9  7.9 

97.5 

98,0 

* 

98.4 

98-4 

96.4 

98.4 

96.4 

1  GE 

2001 

71.1 

86*8 

88  .5 

90.6 

92  .8 

95.  1 

97,0 

98. 1 

98.2 

98.7 

99.2 

99.2 

99,4 

99., 

99.4 

99.4 

l  GE 

1001 

7  1.1 

86.8 

88.5 

*0.6 

92.8 

95.  1 

97  .0 

98.1 

98  .2 

98.7 

99  .? 

99.2 

99.4 

99.6 

99.7 

99.7 

i  6t 

ok 

71.1 

8  b  .  8 

88.5 

90.6 

92.8 

95.  1 

9 T  .0 

90.1 

98.2 

98.7 

99.2 

99.2 

99.4 

99.6 

100.0 

ioa.0 

|  TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  930 
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GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFEjAC  from  HOURL  Y  OBSERVATIONS 

aIR  NEAThER  SCRVICE/mAC 

STATION  NUMBER:  724070  STATION  NAME:  ATLANTIC  CIjY  I AP  NJ  PERIOO  OF  RECORO :  78-87 

MONTH:  MAR  HOURS(LST);  1800-2o00 


r 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  | 

FEET  1 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

6E 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

5/16 

GE 

1/4 

GE  ; 
0 

NO 

CCIL  1 

44.8 

4  7,4 

48.0 

48.0 

’8.0 

48,  0 

98.0 

48.0 

48  .0 

48.0 

48.0 

48.Q 

48.0 

48.0 

48. 0 

48.1  ' 

6E 

2000  0  ) 

52.0 

55.8 

56.5 

56.5 

56  .5 

56.5 

56.5 

56. 5 

56  ,5 

56. s 

56.5 

S6.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.6  ; 

GE 

i  eouol 

52.0 

55.8 

56.5 

56.5 

56.5 

56.  5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.6 

GE 

16000) 

52.0 

55.8 

56.5 

56.  S 

56.5 

56.  5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

5fc»6  f 

GE 

mOQQl 

52.0 

55.8 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56  .5 

56.5 

56  .5 

56.5 

56  .5 

5b. S 

5  6.5 

56.5 

56.5 

56.6  ' 

GE 

lznool 

5  3.4 

58.1 

58.7 

58.7 

58.7 

58.  7 

58.7 

58.7 

58  .7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.8  i 

GE 

100001 

55.3 

60.6 

61.3 

61.3 

61.3 

61.  3 

61.3 

61.3 

61  .3 

61.3 

61  .3 

61.3 

61*3 

61.3 

6  1.3 

61  .<1  1 

GE 

’OOOl 

55.7 

61.4 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62  .2 

62.2 

62  .2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

82.2 

62.2 

62.3  I 

GE 

800  0  1 

58.0 

64.1 

65., 

55.1 

65*1 

65.  1 

65.1 

65.1 

65  .1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.2  | 

GE 

70001 

59.  1 

65.3 

66.2 

66.2 

66  .2 

66.2 

66 .2 

66*2 

66  .2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

66.2 

b6.3 

&E 

60QP| 

59.5 

65.6 

66.6 

66.6 

66  .6 

66.  6 

66.6 

66.6 

66  .6 

66  . 

66.6 

66  *  6 

66.6 

66.6 

66.6 

66.7  : 

GE 

SOOOl 

61.2 

67.6 

68  .6 

68.6 

68  .6 

68.  6 

68.6 

68.6 

68  .6 

68.6 

68.6 

68.6 

68.6 

68. 6 

b  8  •  6 

68.7  • 

GE 

4500) 

64.3 

71,7 

72.8 

72.8 

72  .8 

72.8 

72.8 

72.8 

72  .8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.9 

GE 

40001 

65.4 

73.3 

74.4 

74.5 

74  ,5 

74.5 

78.5 

74.5 

74  .5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.5 

74.6 

GE 

3500) 

67.7 

76.0 

77.1 

77.4 

77  .4 

77.4 

77.4 

6 

’7.8 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

77.5 

GE 

3000| 

69.2 

78.4 

79. S 

8o  •  1 

80  .3 

80.  3 

8Q.3 

80.3 

80  .3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.3 

aa.3 

80.4 

GE 

25001 

To. 4 

80.2 

81.8 

82.0 

82.3 

82.3 

B2.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.4 

GE 

20001 

70.9 

81.5 

82.9 

83.5 

83.8 

83.9 

83.9 

63.9 

8  3  .9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

84.0 

GE 

18&0I 

71.2 

82.3 

83.7 

84.3 

84.5 

84.6 

84  .6 

84.6 

84  .6 

84.6 

84  .6 

64.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.7 

GE 

1500) 

71.8 

83.1 

84.5 

85.2 

85.4 

85.5 

8S.6 

85. 6 

85.6 

85,6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.7 

GE 

12001 

7  2.2 

83.8 

85.2 

85.9 

86.1 

86.2 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86,3 

86,3 

86.3 

86.3 

86.5  | 

GE 

1C001 

73.0 

85.1 

86.6 

87.3 

87  .5 

8  7.  6 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.7 

87.8 

GE 

9001 

73.4 

as. 7 

8  7.2 

88,1 

88.3 

88.  ^ 

88.7 

88.7 

88  .7 

88 . 7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

89.7 

88.8 

GE 

8001 

73.5 

86.2 

87.7 

88.6 

88.8 

89.  Q 

89.4 

89.5 

89,5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

89.6 

GE 

70  0  | 

73.7 

86.6 

88.3 

89.1 

89  .7 

90.  0 

90.5 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

90.8 

GE 

6001 

73.7 

®  6«  7 

88*4 

89.4 

89.9 

90.6 

91.5 

91  .8 

91  .8 

91 .9 

91 .9 

91.9 

91,9 

9  1.9 

9  j,9 

’2.0 

GE 

5001 

73.7 

87.0 

88.7 

90.5 

91  .4 

92.4 

93.4 

94.4 

94  .4 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.6 

94.7 

GE 

400| 

73.7 

87.2 

88.9 

90.9 

91  .8 

93.0 

94.4 

95.4 

’5.9 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96.0 

96. 0 

96.1 

GE 

300) 

73.7 

87.4 

89.2 

91.4 

92.6 

94.  3 

95  .8 

97.4 

97  .4 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.3 

GE 

?ool 

73. B 

87.6 

8  9.5 

91  .6 

92  .8 

94.5 

96.1 

98.0 

98.0 

98.7 

98.8 

98.8 

94.0 

99.0 

99.1 

99.2 

GE 

1001 

73.8 

87.6 

89  ,5 

’1.6 

92  *8 

98.5 

96.1 

98.0 

98  .0 

98.7 

98.8 

98.8 

99.0 

99.0 

99.5 

99.6  j 

GE 

ol 

73.8 

87.6 

89.5 

91.6 

92.8 

94. S 

’6.1 

98.0 

98  .0 

98.7 

98.8 

98.8 

99.0 

99.0 

99,7 

100.0  | 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  930 
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GL ob al  climatology  branch 

US  AFE  7  A  C 

AIR  WEATHER  SERVICE/mAC 


percentage  FREQUENCY  Of  OCCURRENCE  Of  ceiling  versus  visibility 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


GLOBAL  ClImAIoLO&V  BRANCH 
USAFETAC 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

729070 

STAT I  ON 

name 

ATLANTIC  CITY 

1  »p 

NJ 

PERIOQ 

OF  RECORDS  76 

-87 

month 

mar 

HOURS  <LST> : 

ALL 

CE  1LING 

visibility' 

IN  STATUTE  MILES 

IN  1 

GE 

GE 

Ct 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FLET  1 

10 

b 

5 

9 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1  /4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

5/16 

1/8 

0 

NO 

CtlL  1 

<46.0 

99. S 

99.9 

99.9 

50.0 

50.  0 

in 

0 

0 

5u  .0 

BO  .0 

SO.  1 

50.1 

50. 1 

50.1 

50.1 

50.1 

50.3 

GE 

20000 1 

51.6 

55.8 

56.3 

56.3 

56.9 

56.9 

56  .9 

56.5 

56  .5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.5 

56.6 

56.7 

GE 

183001 

51.3 

56.0 

56.9 

56.5 

56  .5 

56.  5 

56.6 

56.6 

56  .6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.7 

56.7 

56.7 

56.9 

GE 

160001 

51.8 

56.0 

56.5 

56.5 

56.6 

56.6 

56  .6 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.8 

5b. 9 

&F 

moooi 

52.0 

5b, 3 

56.7 

56.8 

56 ,8 

56.8 

56  .9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

57.0 

57.0 

57.0 

57.2 

GE 

120001 

53.5 

58.2 

58.6 

58.7 

58 .7 

58.  7 

58.8 

S8.8 

58  .8 

58.8 

58.6 

58  .8 

58.9 

58*9 

58.9 

59.1 

GE 

100001 

55.5 

60.6 

61.0 

61.1 

61.1 

61.1 

61.2 

61.2 

61  .2 

61.2 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.3 

61.5 

GE 

90001 

56.  1 

61.2 

61.7 

61  .7 

61  ,8 

6  1. 8 

61 .9 

61.9 

61  .9 

61.9 

61  .9 

61.9 

61.9 

62.0 

62.0 

62.2 

GE 

80001 

57.6 

63.2 

6  3.8 

63.8 

63,9 

63.9 

63.9 

64.0 

64  .□ 

64 .0 

64  .0 

64.0 

64.0 

64.0 

64.1 

64.2 

GE 

70001 

58.6 

69.9 

65.0 

65.1 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65  .2 

65.3 

65. J 

65.3 

65.3 

65.3 

65.5 

GE 

<>ooai 

59.0 

69.9 

65.6 

65.6 

65.7 

65.  7 

65  .8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

6  S  •  8 

65.9 

65.9 

65.9 

66*1 

GE 

50001 

61.1 

67.9 

68.1 

68.2 

68 .3 

68*  3 

68.9 

68.4 

68  .4 

68.4 

68.4 

68.4 

68.5 

68.5 

68.5 

68.7 

GE 

^uu  i 

0  3.  u 

IU.U 

71777 

'U  •  V 

1 1  .u 

n.u 

'l.o 

71.1 

71.1 

71 . 1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.1 

71.2 

71  .  3 

GE 

*40001 

6  <4 . 3 

71.7 

72.9 

72.  6 

72.7 

72.7 

72.8 

72.8 

72  .8 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

73.0 

73.1 

GE 

5S001 

65.9 

73.7 

79.5 

79 .8 

79.9 

79.9 

79  .9 

75.0 

7  5  .0 

75.0 

75.0 

75.0 

25.1 

75-1 

75.1 

76.3 

GE 

30001 

67.9 

76.7 

77.6 

78.0 

78.2 

78.2 

70.3 

78.3 

78.3 

78,3 

78.3 

78.3 

78.4 

78.4 

73.4 

78.6 

GE 

25001 

69.5 

79.0 

80.1 

80.6 

SO.’ 

80.9 

8  1  •  0 

81.0 

81  .0 

81,1 

61 .1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.2 

81.4 

GE 

20001 

70.6 

80.7 

8  1  .9 

82.5 

62  .8 

82.9 

83.0 

83.0 

83  .□ 

83.0 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.2 

83.3 

GE 

1 800  J 

71.0 

81.5 

82.8 

83.9 

03.7 

83.8 

83.9 

83.9 

63.9 

83.9 

84.0 

84.O 

89.0 

84.0 

84 . 1 

84 .2 

GE 

iSoal 

21.5 

82.5 

8  3.8 

89.5 

89  .9 

85.0 

85.1 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.2 

85.3 

85. J 

85.3 

85.5 

GE 

12001 

7  1.8 

83.2 

89  ,6 

85.3 

85.7 

85.8 

86.0 

86.0 

86  .0 

86.1 

66.1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.2 

86.4 

GE 

loool 

72.2 

89.1 

85.5 

86.9 

86  .8 

87.0 

87.2 

87.3 

87  .3 

87.3 

87  .4 

87.4 

87.4 

87.4 

87.5 

87.7 

GE 

9001 

72.3 

84.5 

85.9 

86.8 

87.9 

87.  6 

87  .8 

88.0 

88  .0 

88.0 

88.1 

88.1 

88. 1 

88.1 

88.2 

88.4 

GE 

8001 

72.*» 

89.9 

86.4 

87.3 

87  .9 

88.  2 

88.  5 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.7 

88.8 

88.8 

88.9 

89.1 

GE 

7001 

72.6 

85.5 

87.1 

88.2 

89  .0 

89.9 

09.8 

90.0 

»0.1 

90.1 

90.1 

90.  1 

90.2 

90.  3 

90.3 

90.5 

GE 

6001 

72.  7 

85.8 

8  7.5 

88.9 

89.9 

90.  4 

90.9 

91.3 

91  .3 

91.5 

91  .5 

91.5 

91.6 

91.6 

91.7 

91  .9 

GE 

5001 

72.8 

86.2 

88  .0 

89.7 

91  .2 

92.0 

92.8 

93.9 

93.5 

93.7 

9  3.0 

93.8 

93.9 

93.9 

96. D 

94.2 

GE 

9001 

72.8 

86.S 

88.5 

90.5 

92.1 

9  5.  1 

99.1 

99.9 

99  .9 

95.2 

95.4 

95.4 

95.5 

95-5 

95.6 

95.8 

GE 

3001 

72.9 

86.6 

88.7 

91  .0 

92  .9 

99.  1 

95.4 

96.4 

96  .5 

96.9 

97.2 

97.2 

97.3 

97.3 

97.4 

97.6 

GE 

2001 

72.9 

86.7 

88 .8 

91.2 

93.2 

?4i.5 

95.9 

97.1 

97  .2 

97.9 

98  .2 

98.2 

98.5 

98.6 

98.7 

98.9 

GE 

tool 

72.9 

86.7 

8  8.8 

91.2 

93.2 

99.5 

95  .9 

n.i 

97  .2 

98.0 

98  •  3 

98.3 

90.8 

99.0 

99.4 

99.7 

GE 

01 

72.9 

86.  7 

88.8 

91  .2 

93.2 

94.  5 

95.9 

97.1 

97.2 

98.0 

98.3 

98.3 

98.8 

99.0 

99.5 

1  00-0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


7MO 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FRE&UENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC  F KOM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  UEATHER  SERVlCE/HAC 

STATION  NUMBER.  724070  STATION  NAME;  ATLANTIC  CI*Y  I  AP  Nj  PERIOO  OF  RECORD:  78-87 

MONTH:  ApR  HOuRSILST):  0000-0200 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  | 

FEET  | 

GE 

10 

GE 

6 

6E 

5 

GE 

9 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

6  E 

1  1  /9 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

5/16 

GE 

1/4 

GE  | 
0 

NO 

CEIl  1 

96.9 

50-** 

50.8 

51.0 

51.1 

51.  i 

51.1 

SI. 2 

51.2 

51.2 

51.2 

51.2 

SI  .2 

51.2 

51.3 

51.8  1 

GE 

200001 

99.9 

53.7 

59. G 

59.2 

59.3 

59.3 

59.3 

59.9 

59  .9 

54,4 

54  .4 

54  .4 

$4.4 

54.4 

54.6 

54.7 

GE 

180001 

50.0 

53.8 

59.1 

59.3 

59  .9 

54.9 

59  .9 

59.6 

59  .6 

54.6 

54  .6 

54.6 

54,6 

54.6 

54.7 

GE 

160001 

so.o 

S3. 6 

59.1 

59 .3 

Sit-8 

54.  9 

59  .9 

59.6 

59  .6 

54.6 

54  .6 

54.6 

54,6 

54.6 

54.7 

54 ,8  , 

GE 

I’oool 

50.1 

53.9 

59.2 

59  .9 

59.6 

59.6 

59  .6 

54  •  7 

59  .7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.7 

54.  7 

54.8 

54.9 

GE 

120001 

50.9 

59.7 

55. 0 

55.2 

55.3 

55.  3 

55.3 

55.9 

55  .4 

55., 

55-4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.6 

55.7  * 

GE 

100 ool 

51.’ 

55.8 

56.1 

56.3 

56.9 

56.6 

56.6 

56.7 

56  .7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56*8 

56.9  ; 

GE 

90001 

52.7 

56.6 

56.9 

57-1 

57  .2 

57.3 

57.3 

57.9 

5  7  .4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.4 

57.6 

57.7 

GE 

80001 

59.3 

58.7 

59.2 

59.9 

59.6 

s’.  7 

59.7 

59.8 

59  .8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.8 

59.9 

6U.0 

GE 

70001 

55.9 

59.8 

60.3 

60.6 

60.9 

61.0 

61  .0 

61.1 

61  *1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.1 

61.2 

61.3 

GE 

60G01 

56.0 

60.9 

61.1 

61.3 

61  .7 

61.8 

61  .8 

61.9 

61  .9 

61.9 

81.’ 

61.9 

bl.9 

61.9 

62.0 

62.1 

GE 

5oaoi 

58.2 

65.3 

65.2 

65.6 

65.9 

66.0 

66  .Q 

66.1 

66  .1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.? 

66.3 

GE 

tsool 

61.8 

67.6 

6  8  .9 

68.8 

67.3 

69.4 

69.4 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.6 

69.7 

69.8 

GE 

<*0001 

62.  7 

68.6 

69.7 

70.0 

70.6 

’0.’ 

70.7 

70.8 

7D.8 

70. B 

70.8 

70.8 

7d-8 

70.8 

70.9 

71.0 

GE 

35001 

63,  7 

7q.9 

71.3 

71  .8 

72.3 

72.4 

72.9 

72.6 

72  .6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.6 

72.7 

72.8 

GE 

300  0  | 

65.1 

72.1 

73,2 

73.7 

79  .2 

79.3 

79.3 

79.9 

74  .4 

79.4 

74.4 

71., 

74.4 

74.9 

74.6 

74.7 

GE 

2S00I 

66.1 

73.8 

74.9 

75.9 

76.0 

76.  1 

76.1 

76.3 

76  .3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.4 

76.6 

GE 

20001 

67.3 

75.3 

76,6 

77.3 

77.9 

78.0 

78.0 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

78.3 

78.4 

GE 

18001 

67.6 

75.6 

76.8 

77.6 

78.1 

78.2 

78  .2 

78.8 

78  ,4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.4 

78.8 

78.6 

78.7 

GE 

1S001 

68. 6 

77.0 

78,2 

79.0 

79.6 

79.  7 

79.7 

79.9 

79  .9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

80.0 

80.1 

GE 

i?aol 

69.2 

78*1 

79.9 

80.3 

80.9 

81.0 

81.Q 

81.2 

81  ,2 

81.2 

61.2 

81.2 

01.2 

*1.2 

81.3 

81.4 

6E 

looal 

70.0 

79.0 

60.9 

si.’ 

82,1 

82.2 

82.2 

82*6 

B2  .6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.7 

82.8 

GE 

’ool 

70.3 

79.6 

81.0 

82.1 

62  .8 

82.9 

82.’ 

83.2 

63  .2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.4 

83.6 

GE 

8001 

70,9 

80.6 

82.0 

83.1 

83  .8 

83.9 

89  .0 

09.3 

84  ,3 

8".  3 

8«.J 

84.3 

84.3 

84.3 

84.6 

84.7 

GE 

lOOl 

70.  6 

81.3 

82.9 

89.1 

89  .9 

85.  0 

85.1 

85.7 

85  .7 

85.7 

85.7 

85.7 

as.? 

85.  7 

85.9 

86.0 

GE 

6001 

70.6 

*1.1 

8  3.3 

09 .6 

85.9 

85.6 

85.9 

86*6 

8  6.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.6 

86.8 

86. 9 

GE 

5001 

70.7 

82.3 

B9.2 

85.7 

66  .8 

87.1 

87. 6 

sa-2 

88  .2 

88.3 

88.3 

88,3 

88.3 

88.3 

86.6 

88.7 

GE 

9001 

70.7 

82.9 

89.9 

86.8 

87.9 

68.2 

88  .9 

89.9 

89  .9 

90.1 

90.1 

90.1 

90.2 

90.2 

90,4 

’U-6  j 

GE 

300J 

70.  8 

8  3.3 

85.3 

87.3 

88  .7 

89,0 

89.9 

91.3 

91  .3 

91.6 

91.6 

’i.» 

91.7 

91.7 

92.0 

92.1  > 

GE 

2001 

’O.8 

8  3-6 

85.8 

87.9 

89.7 

90.  0 

91.3 

93.1 

93.1 

93. 7 

93.9 

93.8 

93.9 

93.9 

94  ,6 

99.7 

GE 

iaal 

70.8 

83.6 

85.8 

87.9 

39.7 

90.  0 

91.4 

93  »6 

93  .6 

94.8 

95.3 

95.3 

96.4 

96.6 

97,6 

96.0 

GE 

ol 

7Q.8 

83.6 

8  5.8 

87.9 

89  .7 

90.0 

91.4 

93.6 

93  .6 

94.8 

95.3 

95.3 

96.4 

96.8 

98.3 

100.  a 

t 

I 


| 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


900 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
USAFE | A  C 

air  meaner  service/mac 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  72*4070  STATION  NAME;  ATLANTIC  CITY  I AP  NJ  PERIOD  OF  RECORO  :  78-87 

MONTH;  APR  HOURS  <L  S  T  )  ;  0300-OSoo 

CEILING  *”  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  { 

FEET  l 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/0 

GE 

1/2 

GC 

5/16 

GE 

1/4 

GE 

0  1 

NO 

CEIL  | 

45.2 

49.  3 

49,7 

50.0 

50.0 

SO.  3 

50.3 

53.3 

50.3 

50.3 

50.3 

50.3 

so. 3 

5  0.3 

50.  3 

SO. 8 

Of 

20000) 

48.  3 

52.4 

52.8 

53.1 

53.1 

53.4 

53.4 

63.4 

S3  .« 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.6 

GE 

laoool 

48.3 

52.4 

52.6 

53.1 

53.1 

53.4 

53.4 

53.4 

53  .4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.6 

GE 

160001 

48.3 

52.9 

52.8 

53.1 

53.1 

53.  4 

53.4 

53.4 

63  .4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

5  3.4 

*3.6 

GE 

14000) 

4  8.4 

52.6 

52.9 

53.2 

*3  .2 

53.6 

53.6 

53.6 

S3  .6 

53.6 

53.6 

53.6 

S3. 6 

53.6 

53.6 

53.7 

GE 

120001 

49.  3 

53.6 

53.9 

54.2 

54  .2 

54.6 

54  .6 

54.6 

54  .6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

S  4 . 6 

5*4 . 7 

GE 

10000) 

50.1 

54.6 

5  4  .9 

55.2 

55.2 

55.6 

55.6 

55.7 

S5.7 

55.7 

55  .7 

S  5 . 7 

55.7 

55.7 

55.7 

55.8 

GE 

«aDOl 

50.2 

54.0 

55.1 

55.4 

55.4 

55.  8 

55.8 

55.9 

55.9 

55.9 

5S.9 

55.9 

55.9 

SS.9 

55.’ 

56.0 

GE 

8000  1 

51.6 

56.6 

57.1 

57.6 

57-7 

56.  0 

58.0 

58.1 

SB  .1 

68.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

58.1 

56.2 

GE 

7oCOl 

5  3.  3 

58.7 

59.2 

59.7 

59.8 

60.1 

60.1 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

60.2 

6Q.2 

6C.2 

60. 3 

GE 

GOO  0  | 

53.8 

59.1 

59.7 

60.1 

60.2 

60.6 

60.6 

60.7 

60  .7 

6q  .  7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

6q  •  8 

GE 

spool 

5  6.6 

63.1 

63.7 

64.1 

64  .2 

64.  6 

64  .6 

64.8 

64  .8 

64 . 8 

64  .8 

64.8 

64.8 

6<4.8 

64.8 

64.9 

GE 

45001 

59.3 

66.3 

66.9 

67.6 

67.8 

66.  1 

68.1 

68.3 

68 .3 

68.3 

68 . 3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68  .4 

GE 

*40001 

60.7 

68.1 

68.7 

69.3 

69.6 

69.9 

69.9 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

7Q.1 

70.  1 

70.1 

70.2 

GE 

3500) 

61.7 

69.2 

70.0 

70.7 

70.9 

71.2 

71.2 

7i.<> 

7l  .6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.7 

GE 

30001 

6  3.4 

71.3 

72.2 

72.9 

73.4 

73.8 

73.9 

74.2 

74  .2 

74.2 

79.2 

7  9.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.3 

GE 

2500) 

89.3 

72.*. 

73.3 

74.0 

74  .6 

75.0 

75.1 

75.4 

75  .4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.4 

GE 

20001 

64.9 

73.2 

74.1 

74 ,9 

7S  .4 

75.9 

76.0 

76.3 

76  .3 

76.3 

76.3 

7o.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.9 

GE 

l«00l 

65.  1 

73.7 

74.6 

75.3 

75.9 

76.3 

76.4 

76. 6 

76  .8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.9 

GE 

1500! 

6S.6 

74.7 

75.6 

76.3 

76  .9 

77.4 

77  .6 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

77.9 

78.0 

GE 

1200  1 

6  6.0 

75.2 

76.1 

76.9 

77  .4 

78.2 

78.3 

78.7 

78  .7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.7 

78.8 

GE 

10001 

66.3 

75.9 

76.8 

77.6 

78 .1 

78.9 

79.0 

79.3 

79  .3 

79.3 

79.3 

79.  3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.4 

GE 

90  G  1 

66.4 

76.  1 

77.0 

77.9 

78.4 

7’. 2 

79.  J 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.8 

GE 

8001 

66.4 

76.4 

77.4 

78.3 

78  .9 

79.7 

80.0 

83.3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.  3 

80.3 

80.3 

80.3 

80.4 

GE 

7001 

67.0 

77.1 

78.4 

79.7 

80.2 

81.0 

81  .4 

81.8 

81  .8 

81.8 

81 .8 

8i  .8 

81.8 

8  1.8 

81.8 

81.9 

GE 

600) 

82.1 

77.9 

79.3 

61  .0 

61  .6 

82.  3 

82.8 

83.1 

83.1 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

8  3.2 

83.3 

GE 

5001 

67.6 

79.1 

80.7 

82.7 

83.9 

84.8 

85.4 

8S.9 

85  .9 

86.0 

86.0 

86*0 

86.0 

86.0 

86.0 

86.1 

GE 

400) 

67.8 

79.7 

81.2 

83.6 

85.2 

86.4 

87.1 

87,6 

87. 6 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.9 

GE 

3Q0| 

68.0 

80.3 

82.1 

85. 3 

87.7 

89.0 

90.1 

90.8 

90  .8 

91.3 

’1.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.3 

91.4 

GE 

2001 

68.0 

80.8 

82.3 

85.7 

80  .3 

8  9.  7 

90*9 

91.7 

91  .7 

92.7 

93.0 

93.0 

93.4 

93.4 

91.4 

93.6 

GE 

1  00 1 

68.0 

80. 6 

82.3 

8s, 8 

88  *4 

89.  8 

91.2 

92.4 

92  .4 

93.6 

94  .2 

94.2 

95.2 

95.2 

96.3 

97.3 

GE 

0  t 

68. n 

8  Q  •  6 

82.3 

85.6 

88.4 

89.8 

’1.2 

92.9 

92  .4 

93.6 

94.2 

94.2 

95.6 

95.9 

97.4 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  900 


\ 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PC  RCEN  TAGE  FRE  QUE  N  C Y  Of  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

US  AFE | A  C  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

aIR  «t aThER  SERVICE/mAC 


STATION  NUMBER: 

724070 

STATION 

NAME 

ATLANTIC  C I T Y 

I  AP 

NJ 

PERIOD 

OF  RECORD:  78 

-8  7 

MONTH 

APR 

WOURS(LST| . 

0600«08qq 

CE  ILING 

visibility 

IN  statute  M  I L  £  s 

IN  | 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

G£ 

GE 

GE 

GE 

FLE1  | 

10 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1  /4 

1 

3/6 

5/8 

1/2 

5/16 

1/4 

0  ► 

NO 

CEIL  | 

39.0 

45.1 

4  5.4 

46.3 

46.3 

46.4 

46.6 

46.6 

46  .6 

46  •  7 

46.7 

46.7 

46.8 

46.8 

46.9 

4  6.9  j 

6E 

200001 

94.2 

51.4 

51.9 

52.8 

52  .9 

53.  0 

S3.1 

53.1 

83.1 

53.2 

53.2 

53.2 

53.3 

53.3 

53.6 

S3. 6  • 

GE 

18300 1 

44.3 

51.6 

S2.0 

52.9 

53.Q 

53.  1 

53.2 

53.2 

53  .2 

53.3 

53.3 

53.3 

S3. 4 

53.4 

53.7 

S3. 7 

GE 

1  600  0 i 

44.3 

5  1  •  6 

52  .0 

52.9 

53.0 

53.  1 

53.2 

53.2 

53  .2 

53.3 

53.3 

53.3 

53.4 

53.4 

53.7 

53*7  | 

GE 

mouoi 

44.7 

51.9 

52.3 

53.2 

53.3 

53.4 

53.6 

53.6 

53  .6 

53.7 

53.7 

53.7 

53.8 

53.8 

54.0 

54. 0  i 

GE 

12oool 

46.  3 

54.0 

54.4 

55.3 

55.4 

55.6 

55.7 

55.7 

55.7 

55.8 

55.8 

5S.6 

55.9 

55.9 

56.1 

56.1 

GE 

1  DO  0  0  | 

4  7.2 

55.2 

55.8 

56.7 

56.9 

57.0 

57.1 

57.1 

57  .1 

57.2 

S7.2 

57.2 

57.3 

57.3 

57.6 

57.6  : 

GE 

90uol 

47.7 

55.9 

5  6  6 

57.6 

57.8 

57.  9 

58.0 

58 .0 

58  .0 

58.1 

58.1 

58.1 

58.2 

58.2 

58.^ 

58*4  f 

GE 

80001 

48.  7 

57.3 

58.1 

59.2 

ii.b 

59.7 

59  .9 

59.9 

59.9 

60.0 

60.0 

60. 0 

60.1 

60.1 

60.4 

60.4 

GE 

7nool 

4  9.9 

59.1 

60.0 

61.1 

61  .4 

61.6 

61.8 

fcl  ■  8 

61  .8 

61.9 

6!  .9 

61.9 

62  «o 

62.0 

62.3 

(.2.3 

&E 

60001 

SO.  1 

59.6 

60*6 

61.7 

62.0 

62.  1 

62.3 

62.3 

62.3 

*>2. 4 

62.4 

62.4 

62.6 

62.6 

62.9 

62.9 

GE 

50001 

S  2 . 2 

62.7 

6  3.8 

65.0 

65.3 

65.4 

65.7 

65.7 

65  .7 

65.8 

65.8 

65.8 

65.9 

65.» 

66.2 

66.2 

GE 

*5001 

53.9 

64.9 

66.0 

67-3 

67.7 

67.8 

68.1 

68.1 

68 .1 

68.2 

68.2 

68.2 

68.3 

68.3 

68.7 

68.7 

GE 

•10001 

54.8 

66.  1 

6  7.2 

68.6 

<•5.1 

69.2 

69.6 

69.6 

69  .6 

69.7 

69.7 

69.7 

69.8 

69. B 

70.1 

70.1 

GE 

35001 

55.2 

67.2 

68.4 

69.8 

70.3 

70.6 

70.9 

7Q.9 

70. V 

71.0 

71.0 

71.0 

71.1 

71.1 

71.4 

71.9 

GE 

3000| 

56.3 

b&.B 

70.4 

72.1 

72  .7 

72.9 

73.2 

73.2 

73.2 

73.4 

73.4 

73.4 

73.6 

73.6 

73.9 

73.9 

GE 

25col 

57.6 

70.8 

72.7 

74.6 

75.1 

75.6 

75.9 

75.9 

75.9 

76.1 

76.1 

76.1 

76.2 

78.2 

7  fe  •  6 

76.6 

GE 

200 Q  t 

S  8  •  0 

71.4 

73.3 

75.3 

75.9 

76.4 

76  .8 

76.8 

76  .8 

77.1 

77.1 

77.1 

77.2 

77.2 

77.6 

77.6 

GE 

iboqI 

58.Q 

72.0 

73.9 

75.9 

76  .4 

”.0 

77.3 

77.3 

77.3 

77.7 

77.7 

77.7 

77,8 

77.8 

79.1 

78.1 

GE 

J50QI 

58.2 

72.3 

74.3 

76.3 

76.9 

77.4 

77.8 

77.8 

77,8 

78.1 

78.1 

78.1 

78.2 

78.2 

78.6 

78.6 

GE 

1 20  Q  | 

58.3 

72.7 

74  .8 

76.8 

77.7 

78.2 

78.6 

78.6 

78  .6 

78.9 

78  .9 

78.9 

79. D 

79.0 

79.3 

79.3 

6E 

10001 

S  8  •  6 

75.2 

75.3 

77.3 

78  .4 

79.0 

79.3 

79,3 

79  .3 

79.9 

79.9 

79.9 

80.0 

80.0 

80.3 

80. 3 

GE 

90DI 

58.6 

73.3 

75.4 

77.7 

76.9 

79.4 

79.8 

79.8 

79  .8 

80.3 

80.3 

8  0  •  3 

80.4 

80.4 

80.8 

60.8 

GE 

8  0  Q  | 

58.6 

73.6 

75,7 

77.9 

79.2 

79.8 

80.1 

«o.i 

80.1 

80.8 

80.8 

80.8 

80.9 

80.9 

81.2 

81.2 

GE 

7001 

58.6 

74.1 

76.2 

78.4 

7  9.9 

80.6 

80  .9 

80.9 

80  .9 

81 .6 

61.6 

81.6 

81.7 

8  1.7 

82.0 

82.0 

GE 

tool 

58*6 

74.3 

76.4 

78  .8 

60.8 

81.6 

81  .9 

82.1 

82.1 

82.9 

82.9 

82.9 

83,o 

83.0 

es.3 

83.3 

GE 

5001 

5  8.6 

74.9 

77.1 

80.7 

83.0 

83.  9 

84.6 

85.  3 

85.3 

86.2 

86.7 

86.7 

86.9 

86.9 

87.2 

87.2 

GE 

1001 

58.6 

75.3 

77.9 

81  .4 

84  .3 

85.6 

86.7 

87.6 

87.6 

88.8 

89.2 

89.2 

89.4 

89. 4 

89.8 

89.8 

&E 

3001 

58.6 

75.6 

78.3 

81  .9 

84  .9 

86.  3 

87.4 

88.9 

88  ,9 

90.4 

90.9 

90.9 

91 . 1 

91.1 

9  1.4 

91.7 

GE 

2001 

58.6 

75.6 

78,4 

82  .2 

85.3 

86.9 

88.6 

90.7 

90  .7 

92.9 

93.6 

93.6 

93.9 

93.9 

94.2 

94.6 

GE 

1001 

58.6 

7j.6 

7S. 4 

62.2 

65.3 

86.  9 

88.9 

91.1 

91  .1 

93.7 

94.6 

94.6 

95.4 

95. 6 

’>1.2 

98.0 

GE 

01 

58.6 

75.6 

78.4 

62.2 

85  .3 

86.5 

88.9 

91.1 

91  .1 

93.7 

94  .8 

94.8 

95.8 

96.0 

98.3 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  900  \ 
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global  climatology  branch 
USAFET  a  C 

A I R  WEATHEfi  sERvJCE/HAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  of  occurrence  of  ceiling  versus  visibility 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUM  p£  R  ;  724070  STATION  NAMC  S  ATLANTIC  CITY  I AP  NJ  PEP100  OF  RECORD:  78-87 

MONTH:  APR  HOURS(LST):  Q9QQ-1 100 


CE  ILING 
iN  1 

FEET  | 

6k 

10 

6E 

6 

GE 

S 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

VISIBILITY 
GE  GE 

2  1  1/2 

IN  STaTUTf  MjLES 
GE  GE 

11/4  1 

GE 

T/4 

Of 

6/8 

GE 

1/2 

GE 

5/16 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL  | 

4  0.8 

46.0 

4  6.6 

4b  .7 

46.7 

4  6.  7 

46.7 

46.7 

4b  .7 

46  .  7 

46.7 

46.7 

46.7 

46.7 

46.7 

46.7 

GE 

zoouot 

96.Q 

S  2  •  7 

53.4 

53.6 

53.6 

53.  6 

S3 .6 

53.6 

S3. 6 

53.6 

5  3.6 

5  3.6 

53.6 

5  3.6 

S  3.6 

53.6 

GE 

1800Q| 

4fc.O 

52.7 

S  3.4 

53.6 

53  .6 

53.6 

53.6 

53.6 

53  .6 

S3,  b 

53.6 

5  J.6 

53.6 

5  3.6 

5  3.6 

53.6 

GE 

1  Goooi 

96.0 

S2.7 

5  3.4 

53.6 

53.6 

53.6 

53.6 

53.6 

53.6 

53.6 

53.6 

53.6 

53.6 

53.6 

^  3 »  6 

53.6 

GE 

14000 1 

96.  5 

53.1 

S  3.9 

s.  .0 

54  .0 

54.0 

54  .0 

54.0 

54  .0 

54  .  o 

54  .0 

54 .  a 

54.0 

5  4.0 

54.0 

54.0 

GE 

12'JOOl 

4  7.9 

54. 9 

55.7 

55.8 

55  .8 

55.8 

55.8 

55.8 

55  .8 

55.8 

55 .8 

55.0 

55.8 

55.8 

65.8 

55.8 

GE 

100CQI 

9  9.  B 

S7.0 

57.8 

57.9 

57.9 

57.  9 

57.9 

57.9 

57  .9 

57.9 

57.8 

57.9 

57.9 

5  7.9 

57.9 

57.9 

GE 

H'OOl 

50.6 

S  7.8 

53.6 

58 .7 

58  .7 

58.7 

58.7 

50.7 

50  .7 

58. 7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.  7 

50.  7 

58.7 

GE 

8  GO  01 

SI. 9 

59.6 

60.4 

60.7 

bO  .7 

6 U.  7 

60.7 

60.7 

60*7 

60 . 7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.  7 

CO.  7 

0Q  .  7 

GE 

70001 

S3.  3 

6  1  ,2 

62.1 

62.3 

62  .3 

62.  3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.3 

62.  3 

62.3 

62.3 

GE 

oOO  0  | 

S  3.9 

61.4 

62.3 

62  .6 

t  2  .6 

b  2  •  6 

62.6 

62.6 

6?  *6 

62 . 6 

62.6 

62.6 

62.6 

62. b 

62.6 

62.6 

GE 

SOOOj 

S  9  •  4 

6  3.2 

64.? 

64 . 7 

64.7 

64.  7 

64.7 

64.7 

64  .7 

64 . 7 

64  .7 

64.7 

b4.7 

64.7 

64.7 

64.7 

GE 

4  5.  G  B  1 

Sb.  1 

65.4 

66  .4 

66.9 

bb  .9 

66.9 

66.9 

66.9 

66  .9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

bb-'> 

GE 

40L0I 

58.  1 

6  7.7 

68.7 

69.1 

69.1 

69-  1 

69.1 

69.1 

69 .1 

69.  1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

69.1 

GE 

i  -  0  0  1 

59.9 

70.2 

7  )  .2 

72  .0 

72  .C 

72.0 

’2.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

GE 

300  0  1 

6  1.7 

72.4 

7  3.4 

74 . 3 

74  .4 

74.4 

74.4 

74.4 

74  .4 

74  .4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

74.4 

GE 

2 -  DO! 

6  3. 0 

74.3 

75.4 

76.6 

76.7 

76.  7 

76.7 

76.7 

76  .7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

76.7 

7b.  7 

76.7 

GE 

2C00I 

6  3.6 

7  6  •  3 

77.6 

78., 

78*8 

76.8 

78.9 

76.9 

78  .9 

78.9 

78.9 

70.9 

78.9 

78.  9 

78.9 

70.9 

GE 

18001 

64.0 

77.0 

78.2 

79.3 

79  .6 

79.6 

7’.  7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.  7 

79.7 

79.7 

(i 

1S00I 

64.0 

77.9 

79.1 

^.2 

80.4 

80.6 

80.7 

80.7 

80.7 

80.  7 

80.7 

80.7 

80.  7 

80.  7 

80.7 

B&.  7 

gE 

1  2  0  C  | 

64.2 

79.4 

80.9 

82.0 

82  .2 

82.  3 

82.4 

82.4 

82  .4 

82.4 

82.4 

82.4 

02.4 

02.4 

82.4 

82.4 

GE 

10001 

64.7 

8a. 2 

81.7 

83.2 

83.7 

8  3.8 

8  3.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

8  3.9 

0  3.9 

83.9 

GE 

9G0I 

64. 7 

80.6 

82. G 

83.7 

8  9,1 

04.  2 

64.3 

84.3 

64.3 

3  4. 3 

84 . 3 

84.  3 

84 . 3 

"4.3 

64.3 

84 . 3 

GE 

oCOl 

64.8 

8  1.4 

82.9 

84.7 

85.1 

05.2 

85.3 

85 

65  .u 

85.4 

85,4 

8  5.4 

85. 4 

85.4 

85.4 

85.4 

GE 

7001 

64.9 

8  1.6 

8  3.4 

85.3 

85.9 

86.2 

8  6  .4 

86.6 

86  .6 

86 . 6 

86.6 

86.6 

86.6 

06.6 

86.6 

86 . 6 

GE 

tool 

6  4,9 

82.2 

8  4.0 

86  .0 

86 .7 

87.0 

87.4 

87.7 

87.7 

87.  7 

67.7 

87.7 

87.7 

8  7.7 

8?. 7 

87.7 

GE 

500  1 

65.  C 

82.9 

85.1 

87.6 

88  .2 

88*6 

89.3 

89.6 

89  .6 

89. 6 

09.8 

89.0 

89.8 

89.8 

69.8 

89.8 

GE 

“CO  1 

65.0 

8  3.2 

8G.1 

88.9 

69.7 

91.1 

V?.  t 

92.6 

9  2  .6 

95.  1 

93.4 

93.4 

93.8 

9  3.8 

9  3.8 
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44.0 
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51.3 

51  .3 
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GE 
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71  .2 
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71.3 

71.3 
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GE 
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GE 
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GE 

25001 
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79.3 
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GE 
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89.0 

89.0 

89.0 
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GE 

6001 

67.4 

86.0 

87.3 
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89.4 
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90.0 
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90.0 

90.0 
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90.0 

90.0 
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58.8  : 

GE 

9cool 

50.8 

5  8  •  9 

59.7 

59.8 

59  .8 

*.9.8 

59  .9 

59.9 

59  .9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

S  9 . 9 

59.9 

GE 

80001 

51.9 

60.7 

6  1.4 

61.7 

6  1  .7 

61.7 

61  .8 

61.8 

6  1  .8 

61.8 

61.8 

61.8 

61 . 8 

61.8 

61.6 

61.8 

GE 

70001 

52.7 

62.0 

62.8 

63.0 

63.0 

63,o 

6J.1 

63.1 

63.1 

63.  1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

63.1 

GE 

600  01 

53.4 

62.6 

63.6 

63.8 

63.8 

63.8 

63.9 

63.9 

83.9 

63.9 

b  J  .9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

63.9 

GE 

500  Ol 

55.2 

65.0 

65.8 

66.0 

66  .a 

66.  1 

66.2 

66.2 

66  .2 

66.2 

66.2 

66.2 

66 . 2 

66.2 

6  6.2 

66.2  ‘ 

GE 

45001 

56.8 

67.2 

68.2 

60.7 

68.7 

68.  8 

68.9 

68.9 

68  .9 

66.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

GE 

40001 

59.6 

70.4 

71.4 

72.1 

72.1 

*2.2 

72-3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72,1 

72.1  , 

GE 

35001 

6  g.  6 

72.1 

73.1 

73.8 

73.8 

73.9 

74.0 

74.0 

74  .0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74,0 

7  9.0 

74  .0  . 

GE 

10001 

62.3 

75.0 

76.0 

76.7 

76  .7 

76.9 

77.0 

77.0 

77  .0 

77.0 

77.0 

77. Q 

77.0 

77.0 

77.0 

7  7.0  f 

GE 

25001 

63.1 

77.0 

78.1 

76.8 

78  .8 

79.  1 

79.3 

79.3 

79  .3 

79.3 

79.3 

79.  3 

79.3 

79,3 

'9.3 

79.3  : 

GE 

20U01 

63.4 

77.7 

78.9 

79.7 

79.7 

80.2 

80.4 

80.4 

80  .4 

80.4 

8q  .  4 

80.4 

8D.4 

80.4 

80.4 

80.4  ; 

GE 

leool 

63.7 

70.0 

79.2 

80.1 

80.1 

80.  7 

80. 9 

80.9 

80.9 

60.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

8  C  •  9 

60.9  \ 

GE 

15001 

64.2 

76.8 

8o.l 

81.1 

81  .1 

81.7 

81  .9 

81.9 

81  .9 

8j  .9 

81  .9 

81.9 

81.9 

8  1.9 

8  1  .9 

81.9 

GE 

12001 

64.9 

79.8 

81  .2 

82.2 

82  .2 

82.9 

83.2 

83.2 

83  .2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

83.2 

63.2 

GE 

10001 

65.7 

81.1 

82.6 

63.7 

8  3  .9 

84.6 

85. a 

65.1 

85  .1 

85.1 

85.1 

85.  1 

85.  1 

85.1 

85.1 

85.1  : 

GE 

9001 

66.0 

8  1.6 

83.2 

84.3 

84  .7 

86.  J 

85.8 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

GE 

800{ 

66.6 

62.6 

84.3 

85.6 

85.9 

86.6 

87.0 

87.1 

87. 1 

87.1 

07.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

GE 

7G0( 

66.8 

83.0 

84.8 

86,1 

86  .4 

87.  1 

87.8 

87.9 

87  .9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

GE 

60  01 

66.  8 

83.3 

85.4 

86.9 

87.3 

88.0 

88.7 

B8.8 

88  .8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.9 

86.9 

88.9 

88,9  . 

GE 

5001 

66.8 

83.6 

85.8 

87.7 

88  .6 

89.  3 

9O.6 

90.8 

90  .8 

90.8 

90.9 

9q  •  9 

91.0 

91.0 

91.0 

91.0 

GE 

«400| 

66.8 

83.8 

86.1 

86.1 

89.1 

90.4 

92.3 

92.8 

92.8 

92.8 

92.9 

92.9 

93.0 

13. o 

9  3.0 

93.0  i- 

GE 

300| 

66.8 

83.8 

86.1 

88.1 

89  .2 

90.  9 

93.0 

93.7 

93.7 

94 . 1 

94  . 2 

94.2 

94.4 

94.4 

94.4 

94,4 

GE 

?00l 

6fc,8 

8  4.0 

86.4 

88.4 

69.6 

91.6 

93.7 

94.6 

94  .6 

95.7 

96.2 

96.2 

96  .6 

96.8 

97.O 

9  7.0  . 

GE 

1001 

66.8 

84.0 

8  6.4 

88.4 

89*6 

91.6 

93.9 

95.1 

95  .2 

96.3 

97.1 

97.1 

96.3 

98.3 

98.8 

99,4  j 

GE 

ol 

66.6 

84.0 

86.4 

88.4 

69  .6 

91,6 

93.9 

»s.l 

»5.2 

96.3 

97 . 1 

V  7  •  1 

98.4 

9b. 4 

99.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  90Q 
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GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
US  AFE | A  C 

AIK  WEAThER  SERVICe/MAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  721070  STATION  NAME:  ATLANTIC  CITY  I AP  NJ  PERIOD  OF  RCCORO:  78-87 

MONTH:  APR  HOURS ( L  S  T I ;  2100-2*00 

CEILING  .  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  | 

FLCT  1 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

9 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1  /  9 

GE 

1 

GE 

3/9 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

&E 

5/16 

GE 

1/1 

GE  , 

0 

NO 

CEIL  1 

•*6.2 

99.9 

99.7 

50.0 

50. 0 

50.0 

50.0 

50. 0 

50  .0 

50.0 

50.0 

50.0 

So.o 

50.0 

SO.O 

50.0 

200001 

SO. 6 

59.6 

59.9 

55.2 

55  .2 

55.2 

55.2 

55.2 

s>s  .2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

GE 

laoool 

SO.  7 

59.7 

55.0 

55.3 

55.3 

55.  3 

55.3 

55.3 

55  .3 

55.3 

55.3 

55.3 

SS.3 

55.3 

55.3 

55.3 

G£ 

160001 

50.7 

59.7 

55.0 

55.3 

55.3 

55.  3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

H.l 

GE 

149001 

SO.  7 

59.7 

55.0 

55.3 

59.3 

55.  3 

55.3 

55.3 

55  .3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

55.3 

5  S  .  3 

55.3 

GE 

izQuol 

51.8 

55.8 

56.1 

56 .6 

56  .6 

56.6 

56.6 

56.6 

56  .6 

56.6 

56  .6 

56.6 

56.6 

5  6.6 

56.6 

56.6 

GE 

lOOOO) 

S3. 7 

58.1 

58.9 

89.Q 

59 .1 

59.  1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59.1 

59. 1 

59.1 

59.1 

59.1 

GE 

90001 

55.  J 

60.0 

60.3 

63.9 

61  .0 

6  1.0 

61.0 

61.0 

6  1  .0 

61.0 

6  1  .0 

61.0 

61.0 

6  1 .0 

0  1.0 

6  1  •  0 

GE 

soaol 

56.6 

61.9 

62.3 

62.9 

6l.O 

63.0 

63.D 

63.0 

63.0 

63.q 

63.0 

63.0 

63.0 

6  3.0 

6  3.0 

63.0 

GE 

JOOOl 

58.2 

63.9 

69.3 

69.9 

65.1 

65.1 

65. 1 

65.1 

65 .1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.  1 

65.1 

65.1 

GE 

60001 

58.8 

69.9 

69.9 

65.9 

65.7 

65.  7 

65.7 

65.7 

65  .7 

65-7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

GE 

soool 

60.3 

66.  1 

66  .9 

67  .6 

67.8 

67.8 

67.8 

67. B 

67  .8 

67.8 

67.8 

67.8 

67.8 

67-8 

67.8 

67.8 

GE 

45001 

6  1.6 

67.6 

68.3 

69*0 

69  .2 

69.2 

69  .2 

69.2 

69  .2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

GE 

40001 

61.3 

70.9 

71.3 

72.0 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72  .3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

GE 

SSQOl 

6  5.  1 

71.8 

72.7 

73.9 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.8 

73.0 

73.6 

GE 

30001 

67.3 

79.9 

76.0 

76.8 

77.1 

77.  I 

77.1 

77.1 

77.1 

77.  1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

GE 

25001 

67.9 

76.3 

77.8 

78.6 

78.9 

76.9 

79.2 

79.3 

79  .3 

79.3 

79.3 

79.3 

79,3 

79.3 

ro.i 

79.  3  •* 

GE 

20001 

68.3 

77.9 

78.9 

79.8 

80.1 

80.  1 

80.9 

80.6 

80  .6 

80.6 

B0.(> 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

GE 

1  s  0  □  l 

68.7 

78.0 

79.  1 

80.6 

81  .0 

81.0 

81.3 

8  1.9 

8  1  *9 

81  ■  4 

81  .9 

8  1.9 

81.9 

8  1.1 

6  1.1 

81.1  , 

GE 

1SU0I 

69.9 

78.9 

8  □  .3 

81  .9 

81.9 

81.9 

82.2 

82.3 

82.3 

82-  3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.  J 

82.3 

GE 

12001 

70.  1 

79.8 

8  1  .3 

92.7 

83.1 

8  3,  1 

83.9 

83.6 

83.6 

B3.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

83.6 

GE 

10001 

70.6 

80. 9 

82.1 

83.6 

89  .0 

69. 1 

89  .9 

89.6 

89  .6 

B9 .6 

69.6 

89.6 

69.6 

81.6 

81.6 

81.6 

GE 

9uOl 

70.8 

80.8 

82.9 

83.9 

89  .3 

81,1 

8  <f  .8 

89 . 9 

89  .9 

89 .9 

81  .9 

89.9 

89.9 

81.9 

81.9 

81.9 

Ge 

8001 

71.0 

81.8 

83.6 

85.1 

85.6 

85.  7 

86.0 

8b.l 

86 .1 

86.1 

86.1 

86. 1 

86.1 

86.1 

86.1 

86.1 

GE 

700  j 

71.9 

82.9 

89,7 

86.2 

86.7 

86.8 

87.2 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

«7.J 

87.3 

87.3 

87.3 

GE 

6  0  0  j 

71.9 

8  1.4 

85.2 

86  •  8 

87  .2 

87.  3 

88.0 

88.1 

88 .1 

88.  1 

88 . 1 

88. 1 

88.1 

e&.  1 

88. 1 

88 . 1  ' 

GE 

sool 

71.9 

8  3.8 

85.8 

87.6 

88.0 

88.2 

88.9 

89.1 

89.1 

89.  1 

89.1 

89.  1 

89.  ] 

89.1 

89.1 

89.1  1 

GE 

1  DO ) 

71  .9 

83.9 

86. 0 

88.1 

88  .7 

89.  1 

89.8 

’0.7 

9Q.2 

90,3 

90.1 

90.9 

90.9 

90.1 

90.1 

9Q.  1  ; 

GE 

300| 

7  1.9 

8  3.9 

86  .2 

88.9 

89 .1 

90.0 

91  .0 

92.2 

92  .2 

92,9 

93.0 

93.0 

93.0 

93.0 

93.1 

93.1  l 

GE 

200  1 

Jl.5 

89.1 

86.9 

88.7 

89.3 

90.  2 

91  .6 

93.7 

93.7 

99 , 6 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.? 

95.7  j. 

GE 

)  00) 

71.6 

89,1 

8  6 . 4 

88.7 

89.3 

90.2 

91.7 

99.1 

99  .1 

95.8 

96.3 

96.3 

97.1 

97.1 

98.7 

99,2  ! 

GE 

ol 

71.6 

89.1 

86.9 

88.7 

89.3 

90.  2 

91.7 

99.1 

99 .1 

95.9 

96  .9 

96.9 

97.3 

97.7 

99.3 

10Q.0  i 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  900  [ 
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GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PC  HCEN  TA  GE  FREQUENCY  Of  OCCURRENCE  Of  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFEt*C  from  hourly  observations 

AIK  WEATHER  SERVICE/MAC 


STATION  NUMBER: 

724070 

station 

NAME 

ATLANTIC  CIjY 

I  AP 

NJ 

PERIOD 

OF  RECORD:  70 

-8  7 

MONTH 

APR 

HOURS 1  L$  T| . 

ALL 

j 

CE ILING 

VISIBILITY 

in  statute  miles 

| 

IN  1 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

&E 

GE 

GE 

GE 

GE  ; 

FEET  | 

10 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1  /4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

5/16 

1/4 

0  ' 

NO 

CEIL  1 

42.6 

47.1 

47.3 

47  .6 

97.6 

47.  7 

47.7 

47.7 

47.7 

47.7 

47.7 

47.7 

47.7 

4  7.  7 

47.8 

47.6 

GE 

2QOOOI 

47.2 

52.6 

53.  a 

53.3 

53.3 

53.  3 

53.4 

53.4 

S3  .4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.4 

53.5 

53.5  : 

GE 

160U0I 

47.  3 

52.7 

5  3.1 

53.4 

53.4 

53.  5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.  5 

53.5 

53.5 

53.6 

53.6 

GE 

ltocoi 

,7.J 

52.7 

5  3.1 

53.4 

53.4 

53.  5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53-6 

53.6  ! 

GE 

140001 

4  7.5 

53.0 

53.3 

53.6 

53.7 

53.  7 

53.7 

53.8 

53  .8 

53.6 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8 

53.8  k 

GE 

120001 

46.4 

54.1 

54.5 

54.9 

54  .9 

54,9 

SS‘0 

55.0 

55  .0 

55.0 

55.0 

55.0 

55.0 

55.0 

55.1 

55.1  - 

GE 

10000J 

49.  7 

55.9 

56.3 

56.7 

56.7 

56.  8 

56.8 

56.8 

56  .8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9  i 

GE 

90001 

50.5 

56.9 

57.3 

57  .7 

57.7 

57.  8 

57.8 

57.8 

57.0 

57.9 

57.9 

57.9 

57.9 

57-’ 

57.9 

57.9 

GE 

80001 

52.0 

58.8 

s’. 3 

59.8 

59  .8 

59.9 

59.9 

60.0 

60  .0 

60.0 

60.0 

60.0 

60.  n 

60.0 

60.1 

50.1 

GE 

70001 

53.  1 

60.3 

60.8 

61  .2 

*>1.3 

61.4 

61  .4 

61.5 

61  .5 

61.5 

61.5 

61 .5 

61.5 

61.5 

61.6 

61  .6  , 

GE 

60001 

53.5 

6  Q  •  7 

6  1.3 

61  .8 

61  .9 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.0 

62.1 

62.1 

62.1 

62.1  j 

GE 

50001 

55.5 

63.6 

64.3 

64 .8 

64  .9 

65.0 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

85.1 

65.1 

65.1 

65.2 

65.2  J 

GE 

45001 

57.8 

66.4 

67.1 

67.7 

67  .9 

68.  Q 

68  .0 

68.1 

68.1 

68.1 

68. 1 

68.1 

68.1 

68.1 

fc  9  .  f 

1 8.2  , 

GE 

90001 

59.8 

68.8 

69.5 

70.2 

70.9 

70.5 

70.5 

70.6 

70  .6 

70.6 

7n  •  6 

7Q.6 

70.6 

7Q. 6 

70.7 

70. 7  ; 

GE 

35ual 

61.2 

70.9 

71.7 

72.4 

72  .6 

72.7 

12. B 

T2.8 

72  .8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.8 

72.9 

72.9  ; 

GE 

30001 

62.9 

73.1 

79.0 

74.8 

75.1 

7S.3 

75.3 

75.4 

75.4 

75.4 

l5-4 

75.4 

75.4 

75.4 

75.5 

75.5  . 

GE 

25001 

64.0 

75.1 

76.1 

77.0 

77.3 

77.  5 

77.6 

77.7 

77  .7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

77.7 

11.8 

77.8  : 

GE 

20001 

64.8 

76.5 

77.6 

78.6 

78*9 

79.2 

79.3 

79.4 

7  9  .4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5  ; 

GE 

lSOQl 

65.  1 

77.0 

78.1 

79.1 

79.5 

79.7 

79.9 

79-9 

79  .9 

80.0 

80.0 

80.0 

80 . 0 

80.  Q 

80.  1 

80.1  f 

g£ 

15001 

65.5 

78.0 

79.2 

80.2 

80.6 

80.9 

81.1 

81.2 

»1.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.3 

81.3  J 

GE 

1200  | 

65.9 

78.9 

80.2 

81  .4 

81  .8 

82.2 

82.4 

82.4 

82  .4 

82.5 

62.5 

«2.5 

82.5 

82.5 

82.6 

82.6  ! 

GE 

10001 

66.4 

80.1 

91  .9 

82.8 

83.4 

83.  7 

83.9 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

84 . 1 

84 . 1 

84.1 

84,2 

84.2  i 

GE 

9001 

66.5 

80.4 

8  1  .9 

83.3 

84  ,0 

84.  3 

89.5 

84.7 

84  .7 

64 , 7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.7 

84.8 

84.8  | 

GE 

6001 

66.  7 

81.1 

8  2.6 

84.1 

84  .8 

85.  1 

85.9 

85.5 

85.5 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.7 

85.7  J 

GE 

7001 

66.8 

81.7 

8  3.3 

85.0 

85.7 

86.  1 

86.5 

8  6.6 

86  .6 

86,7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.8 

86.8  ; 

GE 

6001 

66*  9 

32.1 

8  3.8 

85.7 

86  .5 

86.9 

87.4 

87.6 

87  .6 

87.8 

B7 .8 

87.8 

87,8 

87.8 

8  7.8 

87.9 

GE 

5001 

67.0 

82.6 

84.6 

86.8 

87  .9 

88.  5 

89.1 

89.5 

89.5 

89.7 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.9 

89.9 

GE 

9001 

67.0 

83.0 

85.1 

87.6 

88  .9 

69.8 

90.8 

91.4 

91.4 

91 .8 

9!  .9 

91.9 

92.0 

92.0 

92.1 

92.1  • 

GE 

300  | 

67.0 

8  3.2 

85.4 

88.2 

69.7 

90.  9 

92.3 

93.4 

93  .4 

94.1 

94.3 

94 . 3 

94.4 

94.4 

94,5 

94.6  : 

GE 

2001 

67.0 

03.3 

85.6 

88. S 

9C.1 

91.4 

93.0 

94.5 

94  .5 

95.6 

96.0 

96,0 

’8.3 

’6.3 

96.6 

96.6  . 

GE 

1001 

6  7.0 

83.3 

*5.6 

88. 5 

90.1 

91.4 

93.1 

94.9 

9h  .9 

96.3 

96.8 

96.8 

97.6 

97.7 

98.5 

99.0  1 

GE 

ol 

67.  1 

83.3 

85.6 

88.5 

90 .1 

’1.9 

93.1 

94.9 

94  .9 

96.3 

96.9 

96.9 

97.8 

98.0 

99.0 

100.0  ' 

TOTAL  NUMBER  OF  ObSERV*TIONS 
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GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCtN  TAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

usafetac  from  hourly  observations 

A  I R  HEATHER  SERVICE/MAC 


STATION  NUMBER:  724 070  STaTjON  NAmES  ATLANTIC  CUT  TAP  NJ  PERIOD  OF  RECORD:  78-8  7 


MONTH: 

MAY 

HOURStLST ) : 

OOO0-02OO 

CE  ILING 

VISIBILITY 

IN  STATUTE  HjLES 

IN  1 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

&E 

GE 

GE 

GE 

GE  t 

FECI  | 

10 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1  /4 

1 

3/8 

5/8 

1/2 

5/16 

1/4 

0  j 

NO 

CEIL  l 

39.8 

4  7  .  B 

4  8.4 

49.0 

49 

4  9«  7 

50.0 

53.1 

50.1 

50.2 

50.? 

50.2 

50.2 

50.2 

50.3 

50.3 

GE 

2000  0 | 

42.6 

53.1 

53.7 

54.5 

55.1 

55.2 

55.6 

55.7 

55  .7 

55.8 

55.6 

55.8 

55.8 

55.8 

55.9 

55.9  1 

GE 

180Q3 | 

42.6 

53.1 

5  3.7 

54 .5 

55.1 

55.2 

55  .6 

55.7 

55  .7 

55.8 

55.8 

55.8 

55.8 

5S.8 

55.9 

55.9  • 

GE 

160U0l 

4?.6 

53.2 

53.8 

54  .6 

55  .2 

55.  3 

55.7 

55.8 

55  .6 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

66-0 

56.0  ; 

GE 

140QCI 

42.6 

53.2 

53.8 

54  .6 

55.2 

55.  3 

55.7 

55.8 

55  .8 

55.9 

55  .9 

55.9 

55.9 

55.9 

56.0 

56.0  ' 

GE 

120001 

4  3.4 

54.3 

54.9 

55.8 

56.3 

56.5 

56.’ 

57. 0 

57  .0 

57.1 

57.1 

57.1 

57.1 

5  7.1 

57.2 

57.2  ; 

GE 

100001 

44.2 

55.9 

56.6 

57.4 

58.0 

58.  1 

58.5 

58.7 

58  .7 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.8 

58.9 

58.9  ; 

GE 

»ouol 

44.2 

56.1 

56.8 

57.6 

58.2 

58.  3 

58.7 

58.9 

58  .9 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

s*.a 

59.1 

59.1  ; 

GE 

80001 

46.2 

58.7 

5^.4 

60.2 

60  .8 

60.9 

61.4 

61.6 

61  .6 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.7 

61.9 

81.9 

GE 

71001 

48.2 

61.3 

61.9 

62.8 

63.3 

6  3.  4 

64 .1 

68.3 

64  .3 

64.4 

64 .4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.6 

64.6 

GE 

60001 

48.  7 

61.9 

62.6 

63.5 

64.1 

64.2 

64.8 

85.1 

b5.1 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.2 

65.4 

65.4  : 

GE 

530  0  J 

51.7 

65.7 

66.5 

67.4 

68  »o 

68.  1 

68.7 

68.9 

68  .9 

69.1 

69.1 

89.1 

69.1 

69.1 

69.4 

69.4 

GE 

■tsaoi 

53.5 

67,8 

68.8 

69.9 

70.4 

70.6 

71.3 

71.5 

71  .5 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.9 

71.9  ! 

6E 

taaal 

54.  I 

68.7 

69.8 

n.a 

71.4 

7U 8 

72.5 

72.7 

72  .7 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

73.1 

73.1 

GE 

35001 

54.7 

70.0 

71.1 

72.3 

72  .9 

73.  1 

73.0 

74.0 

74  .0 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.4 

74.4 

GE 

30001 

56.  1 

72.3 

7  3.4 

74  .6 

75.3 

75.  5 

76.1 

76.5 

76.5 

76.7 

76.7 

76.  7 

76.7 

76.7 

76.9 

76.9 

GE 

25001 

57.4 

73.9 

75.1 

76.2 

76.9 

77.  1 

77.7 

78.1 

78.1 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.  J 

78.5 

78.5 

GE 

20001 

58.0 

75.2 

76.6 

78.0 

78  .6 

78.9 

79.7 

8Q.0 

80  .0 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.4 

80.4 

GE 

laool 

58.6 

75.8 

77.2 

18 .6 

79  .2 

79.6 

80.3 

80.6 

80  .6 

80.9 

80.9 

80.9 

8q.9 

80.9 

8  1.1 

81.1 

GE 

15001 

59.0 

76.6 

78.1 

79.5 

80.1 

80.4 

81.2 

81.5 

81.5 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.7 

81.9 

81.9 

GE 

1200| 

59.4 

76.9 

78.5 

80.1 

61 

81.  3 

82.0 

82.4 

82  .4 

82.6 

82  ,6 

83. G 

82.6 

82.6 

82.8 

B  2.8 

GE 

10001 

59.4 

77.4 

79.0 

80.6 

81  .5 

8I.0 

62.6 

82.9 

82.9 

83.1 

83.1 

83.1 

83.1 

83.  1 

83.3 

8 3.3  j 

GE 

9LDI 

59.5 

77.6 

79  .2 

80.9 

81 .7 

82,0 

82.8 

83.1 

83.1 

83.3 

83.3 

83.  3 

83.3 

83.3 

83.5 

83.5 

GE 

eool 

59.5 

77.6 

7  9  .2 

80.9 

81  .7 

02.0 

82  .9 

85.2 

83  .2 

63.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.4 

83.7 

83.7  ! 

GE 

7001 

5  9.  5 

78.2 

79.9 

61  .5 

82  .4 

82.  7 

83.9 

84.2 

84  .2 

84 . 4 

84  ,4 

8<i.4 

84.4 

84.4 

84.6 

6*1.6 

GE 

tool 

5».6 

78*6 

80.3 

82.0 

82  .9 

8  3.  3 

84  .8 

85.2 

85  .2 

65.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

85.6 

8  5.6  1' 

GE 

5001 

59.6 

79.4 

31.1 

82.9 

83  .8 

84.3 

86.6 

86.9 

86  .9 

87. 1 

B7.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.3 

87.3 

GE 

“•oof 

59.6 

80. 1 

82.0 

84.1 

85.3 

06.  1 

88  .9 

89.5 

69.5 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.9 

69.9 

GE 

3001 

59.6 

80.2 

82.3 

85.1 

86.3 

87.5 

90.6 

91.4 

91  ,4 

’1.7 

«1.7 

91.7 

91.7 

91.7 

9  1.9 

91  .9 

GE 

2001 

59.6 

80.3 

82.4 

85.4 

86.7 

88.0 

91  .2 

92.8 

92.8 

93.3 

93.8 

93.8 

9j,9 

93.9 

94.6 

94.6 

GE 

1001 

59,6 

BO. 4 

82.5 

85.5 

86  .6 

88.  1 

91.5 

93.4 

93  .4 

94.3 

94.8 

94.8 

95.4 

95.4 

96,6 

97.5 

GE 

ol 

59.6 

80.4 

82.5 

05.5 

86  .8 

88.  1 

91.5 

93.4 

93  .4 

94 . 3 

94.8 

94.8 

95.4 

95.4 

97.2 

100.0  [ 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  930 
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GLOBAL  CLIMATOLOGY  8RANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFCTAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

A i R  UEAThER  SCrVICL/HAC 

STATION  NUMBER:  724070  S  T  AT  i  ON  KAM£  :  ATLAN|IC  ClTy  I  AP  NJ  PERIOD  OF  RECORD:  78-87 

MONTH:  MAY  HOURS  IL  S  T I •  q3qq-050Q 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  | 

FEE?  1 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GL 

2 

GE 

I  1/2 

GE 

1  l  /4 

GE 

l 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

ge 

5/16 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL  1 

33.5 

42.7 

4  4,1 

45.6 

46  .8 

47.0 

47.1 

47.2 

47  .? 

47 . 5 

47.6 

47.6 

48.2 

48.2 

48.5 

48.6 

&£ 

20DU  0 ) 

36.  3 

47.5 

49  .2 

51.3 

52.8 

53.  C 

53.2 

53.4 

$3  .4 

53.9 

54  .0 

54.0 

54.5 

54.5 

54.8 

55.1 

GE 

IfiOLOJ 

36.5 

47.6 

49.4 

51.4 

52.9 

53.  1 

53,3 

53.5 

S3  .5 

54.0 

54.1 

59. j 

54*6 

54.6 

54.9 

55.4  ( 

GE 

160001 

36.5 

47.6 

49.4 

51.4 

52  .9 

53.  1 

53.3 

53.5 

53.5 

54.0 

54 . 1 

54.1 

54.6 

54.6 

54.9 

35.4  1 

GE 

1  900  0 | 

36.6 

4  7.8 

49  .6 

51  .6 

53«1 

S3.  3 

53.5 

53.8 

S3  .6 

54.2 

54.3 

54.3 

54.8 

54.8 

55.2 

S5.6 

GE 

l^OQOl 

37.2 

48.8 

50.8 

52.9 

54  .4 

54.  7 

55.2 

56.8 

55  .4 

5 .» •  8 

55.9 

55.9 

S6.5 

56.5 

56.8 

57.3  f 

GE 

100001 

37,8 

50.1 

52.0 

54.3 

55.8 

56.  1 

56.6 

56.8 

56  .8 

57.2 

57,3 

57.3 

S  7  •  8 

57.8 

58.2 

58.7 

GE 

9Qool 

38,2 

50-5 

52. S 

54.7 

56  .2 

56.6 

57.q 

57.2 

57.2 

S7.6 

57.7 

57.7 

58.3 

58,3 

53.6 

S9«i  ; 

GE 

800  G  l 

39. T 

52.3 

54  4 

56,7 

58*4 

58.  7 

59.1 

59.4 

59  .4 

59.6 

59,9 

59.9 

60.4 

60.4 

60.8 

bi.5  ; 

GE 

70001 

91.1 

54.0 

56.1 

58.4 

60.1 

6a. < 

6  0,9 

6  1  •  1 

61  .1 

61.5 

61  .7 

61.7 

62.3 

62.3 

62.6 

63.1  ' 

Gt 

60001 

41.5 

54.4 

56.6 

58.8 

60.6 

6  l .  0 

61  .4 

61.6 

.6 

62.0 

62.3 

62.3 

62.8 

62.8 

b  3  •  1 

65.7  i 

GE 

sooal 

4  3.0 

56.5 

58.6 

61  .0 

62  .8 

63.  1 

63.5 

63.8 

63  .8 

64.2 

64.4 

64.4 

64,9 

6<,.9 

65.5 

6S.8  * 

GE 

H  S  □  Q  1 

44.6 

58.3 

60.8 

63. i 

64  .9 

6 S.  3 

65.7 

65.9 

65  .9 

66.3 

66.6 

66.6 

67.1 

67.1 

67.4 

68,0 

GE 

40UOI 

45.5 

59.4 

62.0 

64.5 

66.3 

6,-  7 

67.1 

67.3 

67  .3 

67.7 

68.0 

68.Q 

68.5 

68.  S 

68.8 

69.4  r 

GE 

35001 

46.2 

6q.  9 

63.7 

66.2 

68.1 

68.4 

68. 6 

69.1 

69  .1 

69.6 

69.8 

69.8 

70.3 

70.3 

7q  •  6 

71.2  ; 

GE 

30001 

47.5 

63.0 

65.9 

68.7 

70.5 

70.9 

71.4 

71.7 

71  .7 

72.2 

72,4 

32.4 

72.9 

72.9 

73.2 

73.8  1 

GE 

25001 

48.3 

*»4.3 

67.2 

70.0 

71.0 

72.2 

72.7 

73.0 

73.0 

73.4 

73.7 

73.7 

74.2 

74.2 

74,5 

7s. 1  : 

GE 

20001 

48.6 

64.8 

b  7  •  8 

7q,8 

72.6 

72-9 

73.8 

74.2 

74  .2 

74.6 

74.8 

74.8 

75.4 

75. h 

7  S  ,  7 

76.2  ' 

GE 

18oal 

48.8 

65.1 

68.1 

71.0 

72.8 

73.  1 

76  .0 

7, ., 

74  .4 

74 .8 

75.1 

75.  1 

75.6 

75.6 

7  5  •  9 

76.5  ; 

GE 

15001 

49.2 

66.2 

69.2 

72.4 

74  .4 

74.7 

75.6 

76.0 

76  ,0 

76,6 

76-8 

76.8 

77.3 

77.3 

?*».6 

78.2  ' 

GE 

12001 

49.5 

67.1 

70.1 

73.3 

75.4 

75.7 

76.6 

77.0 

77  .0 

77.6 

77.8 

77,8 

78.1, 

78*4 

78.7 

79.2 

GE 

1 00  0  1 

4  9‘,  7 

68.3 

71.4 

74. b 

76.8 

77.  I 

78.0 

78.4 

78  .4 

79.0 

79.2 

79.2 

79.8 

79.0 

60. 1 

8n  ,6  ■ 

GE 

90  0  1 

49.  7 

68.3 

7  1  .4 

74.6 

76.8 

77.  i 

rt.i 

78.5 

78  .5 

79.2 

79.5 

79.5 

80.0 

80. 0 

80.3 

80  •  9  1 

GE 

8  031 

49.9 

68.6 

71  .8 

75.2 

77.3 

77.  7 

76.8 

79.2 

79  .2 

80.0 

80.2 

80.2 

80.8 

80.8 

81.1 

81.6 

GE 

7L0| 

50.  1 

69.6 

72.8 

76.2 

78.4 

78.9 

80.1 

80.6 

60  .6 

81.4 

8  !  .6 

81.6 

82.2 

82.2 

82.5 

83.0  1 

GE 

600l 

50.2 

70.4 

73.8 

77.4 

79  .6 

80.2 

81  .4 

82.0 

82  .0 

82.8 

03,0 

83.0 

83.5 

83.5 

83.9 

84,4  , 

GE 

5oal 

50.4 

70.9 

74.5 

78.5 

ei  .0 

81*6 

82.9 

83.7 

83.7 

84 .5 

84 . 7 

84. 7 

85.3 

85.3 

85.6 

86.1  ' 

GE 

800  l 

50.6 

71.9 

75.9 

00.5 

83.0 

83.8 

85. 2 

85.9 

85  .9 

66.8 

87.0 

3  7.0 

87.5 

87.5 

8  7.8 

88,4  ; 

GE 

300) 

50.6 

72.3 

76.9 

81  .8 

84  .9 

85.  8 

87.3 

88.4 

88  .4 

89,2 

89  .* 

89.5 

90.1 

90.  1 

90.5 

91,1  j 

GE 

200  1 

50.6 

72.3 

76.9 

81  .8 

84  .9 

85.6 

88.0 

89.5 

89  .5 

91.2 

91.7 

91.7 

92.7 

*2.7 

93.2 

94,0  | 

GE 

loo) 

50.6 

72.8 

7  7-0 

81  *9 

85 .1 

85.  9 

88  .4 

90.0 

9a  -o 

91.0 

92.4 

92.4 

93.8 

9  3.9 

33.1 

97.0  ! 

GE 

01 

50.6 

72.4 

77.0 

81.9 

65.1 

85.9 

8  8*4 

90.0 

90  .0 

91.8 

92.4 

92.4 

93.8 

9  3.9 

95.4 

100.0  t 

r~ 

r 


TOTAL  NUMBER  OF  0BSERVATI ONS :  930 
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GL  08  AL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC  FROM  HOURLY  ObSeRVATjQNS 

AIR  UEAThEr  $ERy  ICE/MAC 

STATION  M'Jtf  -  7?“nTf|  S  T  A  T  T  fiN  NAME:  ATLANTIC  CITY  I  AP  NJ  PERIOD  OF  RECORD:  78*87 

MONTH:  MAY  HOUHS<Lbl»:  UbUU-UQUU 


CEILING  VISIBILITY  IN  STaTUTe  MjLES 


i  N  » 

FLET  | 

GE 
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PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  724Q70  STATION  NAME:  ATLANTIC  CITY  I AP  NJ  PERIOD  OF  RECORD:  78-87 
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GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

weather  service/mac 

STATION  NUMBER:  724070  STATION  NAMES  ATLANTIC  CITY  I AP  NJ  PERIOD  OF  RECORD:  78-87 
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USAFEjAC 

AlH  weather  service/mac 
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6  7.7 

70.9 

72.0 

72.8 

7?.» 

73.2 

73.2 

73.7 

73,7 

73.7 

73.7 

73.7 

73.8 

73.9 

GE 

70001 

47.6 

65.3 

68.9 

72.2 

73.3 

74.  1 

74  .2 

74.6 

78.6 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.0 

75.1 

75.2 

GE 

6000) 

47.7 

65.6 

69.1 

72.4 

73.6 

74.3 

74.4 

74.8 

74  .8 

75.2 

7*.7 

78 , 2 

75*2 

75.2 

75.3 

75.4 

GE 

50001 

«9.0 

67.2 

70.8 

74.1 

75.2 

76.0 

76.2 

76.6 

76  .6 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.i 

77.2 

GE 

<45001 

49.  7 

68.4 

72.1 

75.4 

76  .6 

7  7«  3 

77.6 

77.9 

77.9 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.4 

78.6 

GE 

40Q0| 

51.1 

70.6 

74.3 

77.7 

78.8 

79.6 

79.8 

80.1 

80.1 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.6 

80.7 

80.8 

GE 

3500J 

52.3 

72.3 

76.1 

79. b 

80.7 

81.6 

81  .8 

82.1 

82.1 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.7 

82.8 

GE 

Joaol 

53.1 

73.8 

77.6 

81.1 

82  .2 

83.  1 

83.3 

83.7 

83.7 

84.1 

84.1 

84.1 

84.1 

89.1 

84.2 

84 . 3 

GE 

25001 

53.7 

75.0 

78.9 

«?.r 

84.0 

84.9 

85.1 

65.4 

85  .4 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

86.0 

86.1 

GE 

Zaoal 

54.0 

75.8 

79.7 

83.6 

85.0 

85.9 

86.1 

6(>.<t 

86  .* 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

87.0 

87.1 

GE 

18001 

54.4 

76.2 

8  o  .2 

84.1 

65.6 

86.4 

86.7 

87.0 

87  .0 

87.4 

87.4 

87.9 

87.4 

S7.4 

87.6 

87.7 

GE 

15001 

54.6 

76.3 

80.3 

84  .2 

85.7 

86.6 

87.2 

87.6 

87.6 

88.0 

88  .0 

88.0 

88.0 

88.0 

88.1 

88.2 

GE 

12001 

55.  1 

77.0 

81.1 

65.1 

86  .6 

87.4 

88.2 

88.6 

88  .6 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.1 

89.2 

GE 

1000  1 

55.6 

77.8 

81.9 

85.9 

87.3 

88.2 

89.0 

89.3 

89.3 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.9 

90.0 

GE 

900| 

55.6 

77.9 

0  2.0 

86.0 

87  .4 

88.  3 

89.1 

89.4 

89.6 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

90.Q 

90-  1 

GE 

800  | 

55.6 

78.1 

82.2 

86.2 

87.7 

88.6 

89.4 

89.8 

89  .8 

90.2 

90.2 

*0.2 

90.2 

90.2 

90.3 

90.4 

GE 

loot 

55.9 

79.0 

83.2 

87.2 

88.7 

69.0 

90.4 

93.8 

90.8 

91.2 

91  .2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.3 

91.4 

GE 

tool 

56.0 

79.3 

83.6 

87.6 

89.0 

89.9 

90.8 

91*1 

91  .1 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.6 

91.7 

91.8 

GE 

5001 

56.0 

79.4 

83.9 

87.9 

89  .4 

90.3 

91  .2 

91.6 

91  .6 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.1 

92.2 

GE 

40Q| 

56.1 

79.7 

84.4 

88.6 

90.1 

91.0 

91.9 

92.2 

92  .2 

93.0 

9j.O 

93.0 

93.0 

93.0 

93.1 

93.2 

GE 

jool 

5  6.2 

79*8 

84.9 

89.2 

90.9 

92.0 

93.1 

93.6 

93.6 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.3 

94.4 

94.6 

GE 

2001 

56.4 

SO.o 

85.1 

89.  4 

91.2 

92.6 

94  .0 

95.3 

95.3 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.4 

96.6 

96 .7 

GE 

1001 

56.4 

80.0 

85.1 

89.4 

91  .2 

92.6 

94.0 

95.7 

95  .7 

97.2 

97.6 

97.6 

98.1 

98.1 

98.4 

98.8 

gE 

01 

56.4 

BO.q 

85.1 

89.4 

91  .2 

92.6 

94  .0 

95.7 

95  .7 

97 . 2 

97.6 

97.6 

98.3 

98.3 

99.0 

1  O3.O 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


900 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
USAffTAC 

*IR  UEAThCH  service/mac 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBE R :  724070  STATION  NAME:  ATLANTIC  CITY  I AP  NJ  PERIOD  OF  RECORO:  78-87 

MONTH:  JUN  HOURS (L  S  T I  s  0300-0500 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  | 

FEET  | 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

l  1  /4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/0 

GE 

1/2 

*E 

5/lb 

GE 

1/4 

6E  i 
0  ! 

NO 

CEIL  J 

11.2 

4  2.2 

45.1 

48.4 

50 .0 

51.0 

52.2 

52.9 

52  .9 

53.8 

54.1 

54.1 

S4.3 

54.4 

54.6 

( 

55.0  ' 

6t 

200001 

33.1 

46«o 

50.0 

53.7 

55.4 

56.4 

57.7 

58.3 

58  .3 

59.3 

59.7 

59.7 

59.9 

60.0 

60.1 

60.6 

GE 

laoool 

33.1 

46.0 

50.0 

53.7 

55  .4 

56.4 

57.7 

58.3 

58  .3 

59.3 

59.7 

59.7 

59.9 

60.0 

60.1 

60.6 

GE 

160001 

35.1 

46.0 

50.0 

53.7 

55.4 

56.4 

57.7 

58.3 

58.3 

59.3 

59.7 

59.  7 

59.9 

6  0.0 

*0.1 

60.  b 

GE 

190Q0I 

33.6 

46.4 

50.6 

59.3 

56.1 

57.  1 

58.3 

59.0 

59  .0 

60.0 

60.3 

60*3 

60.6 

60.7 

60.8 

61.2  ' 

GE 

izoool 

39.9 

4  8.1 

52.3 

56.1 

58  .0 

59. D 

*0.2 

60.9 

60  .9 

61.9 

62.2 

62.2 

62.4 

62.6 

62.7 

63.1  1 

GE 

I OOQ  0 | 

37.1 

51.3 

55.8 

"39.7 

61.7 

62.  7 

64  .0 

64.7 

64  .7 

65.7 

66.0 

6b* 0 

66.2 

66.3 

66.4 

66.9  ! 

GE 

»OQOl 

30.0 

52.4 

5  6  .9 

60.8 

62  .8 

63.8 

65.1 

65.8 

65  .8 

66.0 

67.1 

67.1 

67.3 

67.4 

6  7,  b 

68.0  * 

GE 

80001 

39.8 

54.8 

59.3 

4  3.1 

65.4 

66.4 

67.8 

68.4 

66  .4 

69.4 

69.8 

69.8 

70.0 

70.  1 

70.2 

70. 7 

GE 

70001 

90.6 

56 .0 

60.6 

64.6 

66.8 

67.8 

*».! 

69.8 

69.8 

70.8 

71.1 

71.1 

71.3 

71.4 

71.6 

72.0  i 

GE 

60001 

90.9 

56.4 

61.0 

65.0 

67.2 

68.2 

69.6 

70.2 

TO. 2 

*1.2 

71  .6 

71.6 

71.8 

71.9 

72.0 

72.4  | 

GE 

soool 

9  1.4 

58.0 

62.7 

66.8 

69.1 

7q.  1 

71.8 

72.6 

72  .6 

73.6 

73.9 

73.9 

74.1 

74.2 

74.3 

79.8 

GE 

95Q0I 

4  1.8 

59.1 

6n.O 

68.2 

70.7 

71.7 

7  3.3 

74.1 

74.1 

75.1 

75.4 

75.4 

75.7 

75.8 

75.9 

76. J 

GE 

10001 

42.0 

60.7 

65.7 

70.0 

72  .6 

7  3.6 

75. 2 

76.0 

76  .0 

77.1 

77.4 

77.4 

77.7 

77.8 

77.9 

78.3 

GE 

35001 

43.2 

61.9 

6  6.9 

71 .3 

74.0 

75.0 

76.7 

77.4 

77., 

78*7 

79.1 

79.  1 

79.3 

79.4 

79.6 

80,0 

GE 

30001 

43.8 

62.7 

67.7 

72.2 

74  .9 

75.9 

77.6 

70.4 

78  .4 

79.8 

*0.2 

80.2 

80.9 

80.6 

80.7 

81. 1 

GE 

25001 

i<il2 

63.4 

68.7 

73.4 

76.1 

77.  1 

78.8 

79.7 

79.7 

81. 0 

61.4 

81.4 

01.7 

81.8 

8  1.9 

82.3 

GE 

200  0 1 

44.6 

64.2 

69.4 

79.2 

77.1 

78.  1 

79.9 

80.8 

80  .8 

82.1 

82.6 

82.6 

82.8 

82. 9 

83.0 

83.4 

GE 

18ool 

44.9 

64.8 

70.1 

75. 0 

77.9 

78.9 

*0.7 

81.6 

8  1  .6 

82.9 

83.3 

83.3 

83.6 

83.7 

8  3.8 

84.2 

GE 

15Q0| 

45.7 

65.8 

71.3 

76.2 

79.1 

80.  1 

81.9 

82.8 

82.8 

*■*.1 

*9  .6 

84.6 

84.8 

64.9 

85.0 

85.4 

GE 

12001 

95.9 

66.2 

7  1.0 

76.8 

79  .8 

80-  9 

82.7 

83.6 

83.6 

84.9 

85.3 

*5.3 

85.6 

85.7 

85.8 

86.2 

GE 

10Q0I 

45.9 

66.2 

7l-« 

7fc  .8 

79.9 

81.0 

82.9 

83.6 

63.6 

05.  1 

85.6 

85.6 

85.8 

85.9 

86.0 

86,9 

GE 

9001 

46.2 

66.6 

72.2 

77.2 

80.3 

81.9 

*3.9 

84.3 

84  .3 

85.7 

86.1 

86.1 

86.3 

86.4 

86.6 

87.0 

GE 

0OOJ 

46.2 

66.6 

72.2 

77.2 

80.4 

61.6 

83.6 

84.4 

*9.9 

*5.8 

86.2 

86.2 

86.4 

8  6*6 

86.7 

87.1 

GE 

700| 

46.4 

67.0 

72.7 

77.7 

80*9 

82.  0 

84  .0 

84.9 

84  .9 

66.2 

87.0 

87.0 

>7.2 

87.3 

87.4 

67.9 

GE 

6001 

46.6 

67.9 

73.9 

79.0 

82.2 

83.3 

85.3 

86.2 

86  .2 

67.6 

88.3 

88.3 

08.6 

88.7 

88.8 

89.2 

GE 

5001 

46.7 

68.0 

74.0 

79.1 

*2.3 

*3.9 

65.6 

86.4 

86  .4 

67.8 

68.6 

68.6 

08.8 

88.9 

89.0 

89.4 

GE 

9001 

46.  y 

68.1 

74.3 

79.9 

83.1 

84.3 

86.6 

87.7 

87,7 

89.4 

90.2 

90.2 

90.6 

90.7 

9o.8 

91.2 

GE 

300| 

46.8 

68.2 

74.6 

8o.3 

83.9 

85.4 

87.0 

89.3 

89.3 

91.3 

97.1 

92.1 

92.4 

92.6 

92.7 

93.1 

GE 

200l 

«,6.8 

60.3 

74.7 

80.4 

84  .0 

05.6 

87.9 

90.0 

90.0 

92.4 

93.7 

93.7 

94.6 

94.8 

85.1 

95.6 

GE 

tool 

46.6 

68.3 

79.7 

80.4 

89  .0 

85.6 

08.0 

90.2 

90.2 

92.8 

94  .0 

94.1 

95.4 

95.8 

96.9 

97,4 

GE 

ol 

46.9 

68.6 

74.9 

60.7 

84  .2 

85.8 

*8.2 

90,4 

90  *4 

93.0 

94.2 

94 . 3 

96.0 

96.3 

97.9 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  900 


\ 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  Of  OCCURRENCE  OF  CEIL ING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFFtAC  FROM  HOURLY  observations 

air  y service/mac 


STATION  NUMBER: 

724070 

ST  AT  104 

NAME 

ATLANTIC  C 1 T Y 

TAP 

NJ 

PERIOD 

OF  RECORO:  78 

-8  7 

MONTH 

JUN 

HOURS 1LST1 . 

0600. 08qo  i 

CE IL ING 

VISIBILITY 

IN  STATUTE  MILeS 

j 

IN  1 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

6E 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  | 

10 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1  /4 

1 

3/B 

5/8 

1/2 

5/16 

1/4 

0 

NO 

CEIL  1 

30.0 

42.2 

4  6.0 

49.3 

51.0 

52-6 

53.3 

53.8 

53.8 

54.6 

54  . ft 

S4.fi 

54.9 

55.0 

5S.2 

i 

55.9  i 

GE 

20000 [ 

32.3 

47.2 

51  .9 

55.9 

57.7 

59.2 

60. 1 

*>o«7 

60  .7 

61*4 

61  .7 

61.7 

61.8 

61.9 

62.1 

62.3  { 

GE 

laoooi 

32.3 

47.2 

5  1.9 

55.9 

57  .7 

59.2 

60.1 

60.7 

60.7 

61.4 

61  «7 

01*7 

b>  *8 

61.9 

62.  1 

62.3  j 

GE 

i&oool 

32.4 

47-3 

5  2.0 

56.0 

57.8 

59.  3 

6q  .2 

60.8 

60  .8 

61.6 

61  .8 

61.8 

61.9 

02.0 

62.2 

62.4  ! 

GE 

1  *10001 

32.8 

48.0 

52.9 

56.9 

58-7 

60.2 

61.1 

61.7 

61  .7 

62.4 

62.7 

62.7 

62.8 

62.9 

63.1 

63.3  ; 

GE 

120001 

33.2 

49.1 

54.1 

58.1 

59  .9 

61.6 

*2.9 

63.0 

63.0 

63.8 

64  .0 

64.0 

64.1 

64.2 

64.4 

64,7 

GE 

1 000  Gj 

34.0 

51.2 

56.4 

60.7 

62.7 

64.  3 

65.2 

65.8 

65.8 

66,6 

66  .8 

66.8 

66.9 

67.0 

67.2 

67.4 

GE 

90001 

34.4 

52.2 

57.7 

61.9 

63.9 

6  6.6 

66.4 

67.0 

67  .0 

67.8 

68.0 

68.0 

68  ,  l 

66.2 

68*9 

68.7  j 

GE 

80001 

35.9 

59.7 

6Q.8 

65*2 

67  .2 

68.9 

69.8 

70.3 

70.3 

71,1 

71.3 

71.3 

71.4 

71.6 

71.8 

22.0 

GE 

TOOOl 

36.6 

55.4 

6  1  .8 

66.4 

68  .4 

70.3 

71-2 

71.8 

71  .6 

72,6 

72.8 

72.8 

72.9 

73.0 

73.2 

73.4 

GE 

oOOQ  i 

36.6 

55.4 

6  1.9 

66.7 

68.7 

70.6 

71.4 

22.0 

72.0 

72.8 

73.0 

73.0 

73.1 

73.2 

73.4 

73.7 

GE 

50001 

37.1 

S6.9 

63.6 

68.9 

70.9 

72.8 

73.7 

74.3 

74.3 

75.1 

75.3 

25.3 

TS.4 

75.6 

75.8 

76.0 

GE 

45001 

39.  T 

5?. 9 

64.3 

69,7 

71.7 

73.6 

79.9 

75.1 

75.1 

75.9 

76.1 

76.1 

76.2 

26.3 

76.6 

76-8 

GE 

90001 

37.7 

58.0 

65.0 

7o.b 

22.8 

74.7 

75.6 

76.2 

76  .2 

77.0 

77.2 

77.2 

77.  J 

77.4 

77.7 

77.9 

GE 

35oo! 

38.3 

5  9.3 

66  .6 

72,2 

74.6 

7b. 4 

22.3 

28.0 

78  .0 

78.8 

79.0 

79.0 

79.1 

79.2 

79.4 

79.7 

GE 

30001 

39.3 

60.9 

68.1 

73,8 

76.2 

78.2 

79.1 

79.8 

79  .8 

80.6 

80.0 

80.8 

80.9 

81.0 

81.2 

81.4 

GE 

250  at 

39.7 

61-3 

6  8.6 

74.6 

77.0 

79.0 

79.9 

80.6 

80  .6 

81.3 

81.6 

81.6 

81.7 

81.8 

82.0 

82.2 

GE 

20001 

39.7 

61.7 

68.9 

TS  .0 

77.6 

79.6 

SO. 4 

81.2 

81  .2 

82.0 

82.2 

82.2 

82.3 

82.4 

82.7 

82.9 

GE 

18D0I 

39.8 

62.1 

69.3 

75.4 

78.0 

*0.0 

80.9 

81.7 

81.7 

82.7 

82.9 

82.9 

83.Q 

83.1 

83.3 

83.6 

Gt 

15001 

40.0 

63.2 

70.7 

77.0 

79.9 

82.0 

83.0 

83.8 

03.8 

04.0 

85.0 

65.0 

85.1 

85.2 

85.4 

85.7 

GE 

12001 

40.1 

63,7 

71.2 

77.6 

8o  .6 

02.  7 

83.7 

84.4 

84  .4 

85.4 

85.7 

85.7 

85*8 

85.9 

86.1 

86.3 

GE 

10001 

4  0.  I 

89,1 

71.9 

78.6 

81  .7 

84.0 

85. 1 

85.9 

85  .9 

86.9 

87 .1 

87.1 

87.2 

87.3 

87,6 

87.8 

GE 

9001 

40.4 

64.7 

72.6 

79.3 

82  *4 

84*8 

85.9 

06.7 

86  .7 

87.7 

87.9 

87.9 

88.0 

88.1 

ob.Z 

C8.6 

GE 

80  Q 1 

4  0*  *• 

64,8 

72.8 

79.8 

83.0 

85.4 

86  ,6 

82.} 

B  7  .3 

88.3 

88.6 

88.6 

88.7 

88.8 

69.Q 

89.2 

GE 

700| 

40.6 

6  5.0 

7  3.0 
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68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68.1 

68 . 1 

GE 

laoooi 

45.  1 

63.6 

67.4 

69.3 

70.0 

70,  1 

*0.2 

7  0.2 

70  .2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

?0.2 

70*2 

GE 

100001 

46.4 

65.6 

69.7 

71  .8 

72.4 

72.6 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

7? .  7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

GE 

’OOOl 

87.1 

66.7 

70.9 

73.1 

73.8 

73.9 

74 .0 

74.0 

74  .0 

74.0 

74 .0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

GE 

80001 

47.4 

60.0 

72.7 

78.9 

75.6 

75.  7 

75.8 

75.8 

75  .8 

75.8 

75.8 

75.0 

75.8 

75.B 

75.8 

75.8 

GE 

70001 

48.1 

69.0 

73.7 

75.9 

76  .6 

76.  7 

76.8 

76.8 

76  .6 

76.8 

76  .8 

76.6 

76.8 

76.8 

76.8 

76. B 

BZ 

LOGO! 

4  0.2 

69. J 

73.8 

76.0 

76.7 

76.8 

76.9 

76.9 

76.9 

7g.’ 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

76.9 

GE 

50001 

4  B  •  9 

70.3 

75.0 

77.3 

78.1 

78.2 

78.3 

78.3 

78  .3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

GE 

15001 

49.6 

71.8 

76.7 

79.0 

79.8 

79.  9 

80.0 

80.0 

so. 0 

so.o 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

80.0 

eo.o 

GE 

toaol 

49.8 

72.6 

77.9 

80.4 

81.2 

*1.3 

81.9 

61.4 

81  .4 

81  .4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81.4 

81 .4 

GE 

35001 

50.3 

73.9 

79.2 

82.0 

82  .8 

82.9 

83.0 

63.0 

83.O 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

83.0 

GE 

3000) 

51.4 

76.2 

81.7 

84.7 

85.  4 

85.7 

85.8 

85.8 

85  .8 

85.8 

85.8 

bs.s 

85  «  8 

85.8 

85.8 

85.8 

GE 

25001 

52.1 

70.0 

84.1 

87.1 

87.9 

88.  1 

88  .2 

88.2 

88  .2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88. 2 

88.2 

GE 

20001 

52.1 

79.0 

85.7 

8’.1 

90.1 

9O.  3 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

’0-* 

90.4 

90.4 

90.6 

90.6 

90.6 

GE 

18001 

52.1 

79.3 

86.0 

89.4 

90.4 

90.7 

9o,8 

90.8 

90  .8 

90.8 

90.0 

90.8 

90. a 

90-’ 

90.9 

90.9 

GE 

15001 

52.  3 

8C.0 

87.1 

9Q.9 

91  .9 

92.  1 

92.2 

92.2 

92.2 

'>2-7 

92.2 

92. 2 

92.2 

92.3 

92.  3 

92.  3 

GE 

120  0  1 

52.0 

81.3 

88.4 

92.3 

93.3 

9  3.6 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.8 

93.8 

93.8 

GE 

10001 

52.9 

82.1 

2 

’3.1 

94.2 

94.4 

94.9 

94.9 

94  .9 

94.9 

94.9 

94.9 

94.9 

95.0 

95.0 

95.0 

GE 

9001 

52.9 

02.2 

89.3 

93.3 

94  .4 

94.7 

’5.1 

95.1 

95 .1 

95.1 

95.1 

95.  1 

95.1 

95.2 

95.2 

95.2 

GE 

eoai 

52.9 

82.6 

89.7 

93.8 

94  .9 

95.  1 

95.6 

95.6 

95  .6 

’5.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.7 

95.7 

95.7 

GE 

700 1 

52.9 

82.8 

90.3 

94 ,4 

95.6 

9S.9 

96.4 

96.4 

96  .4 

96.4 

96.4 

96.4 

’6.9 

96.6 

96.6 

95  .6 

GE 

6001 

52.9 

82.9 

90.9 

94 .9 

96  .0 

96.3 

96.9 

96.9 

96  .9 

97.0 

97.0 

97. Q 

97.0 

97.1 

’7.1 

’7.1 

GE 

5001 

52.9 

83.0 

90.7 

95.2 

96.4 

97.0 

98.1 

98.1 

98 .1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.3 

98.3 

98.3 

GE 

9001 

52.9 

83.1 

90.8 

95.7 

97.0 

97.6 

98.9 

98.9 

98  .9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.1 

99.1 

99.1 

GE 

30  0  | 

52.9 

83.1 

90.8 

95.7 

97.1 

98.0 

99  0  3 

99.3 

99 .3 

99.4 

9*. 9 

99.4 

99.4 

99.6 

99.6 

99.6 

GE 

20ol 

52.'’ 

8  3.2 

90.9 

9S.9 

97.3 

90.  3 

99.7 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

1001 

52.9 

83.2 

90.9 

95.9 

97.3 

98.  3 

99.7 

99.8 

99 .8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

01 

52.9 

83.2 

90.9 

95.9 

97.3 

98.  3 

99.7 

99.8 

99  .8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS  :  900 


V 


GLuBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  F RE  QUE N cY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

US  AF  E  y  A  C  FROH  HOURLY  OBSERVATIONS 

AlR  ueaTher  service/mac 


r- 

r 


STATION  NUMBER:  72*«070  STATION  NAME:  ATlAnTIC  CTyV  I  AP  NJ  PERIOD  OF  RECOPOj  78-67 

MONTH:  JUN  HOURS  iLSTl.  I800_2C00 


CEILING 

IN  | 

feet  | 

GE 

10 

GE 

to 

GE 

5 

GE 

9 

GE 

3 

GE 

2  1/* 

VISIBILITY 
GE  GE 

2  1  1/2 

IN  STATUTE  MILES 
GE  GE 

11/4  1 

GE 

3/4 

GE 

S/8 

GE 

1/2 

GE 

5/16 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL  1 

37.  3 

98.7 

51.3 

53.7 

59  .2 

58.3 

59.9 

54.6 

54  .6 

54 .6 

54  .6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

GE 

20000 j 

9*4. 8 

60.7 

69.8 

67.6 

68 .3 

68.  6 

68.7 

68.9 

68  .9 

68.9 

68  -9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

68.9 

GE 

1 8000 l 

*4  *i. a 

61.0 

6  5.1 

67.9 

68  .7 

68.9 

69.0 

69.2 

69  .2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.? 

b»-2 

69.2 

69.2 

GE 

160001 

*4*4.8 

6  i.O 

65*1 

67.9 

68.7 

68.9 

69  .□ 

69.2 

69  .2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69,2 

69.2 

69.2 

GE 

1*40001 

*4*4.8 

61.9 

65.6 

68.3 

*>’.1 

6’. 3 

69*9 

69.7 

69  .7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

69.7 

GE 

120001 

96.  1 

63.3 

67.9 

70.3 

71.1 

71.9 

71.6 

*i.» 

n.e 

71.8 

71  .0 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

71.8 

GE 

10000| 

98.2 

6  6*6 

7  0.9 

79.1 

75.1 

75,9 

75.7 

76.0 

76  .0 

76.0 

76.0 

76.0 

Tfc.O 

76.0 

76.0 

76.0 

GE 

900  0  | 

98.7 

67.2 

71.6 

79.8 

75.8 

76.  1 

76.4 

76.8 

76  .8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.0 

76.8 

*6*8 

GE 

800  01 

99.8 

68.8 

73.9 

77.1 

78.2 

78.6 

79  .0 

79.3 

79  .3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

79.3 

GE 

70001 

50.9 

69.6 

74.7 

77.9 

79.0 

79.3 

79.8 

80.1 

ao  .1 

80.1 

00.1 

80.1 

80.1 

8q.  1 

80.1 

80.1 

GE 

60001 

50.6 

69.7 

74.8 

78.0 

79.1 

79.9 

79,9 

80.2 

80  .2 

*0.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

80.2 

GE 

50001 

50.9 

70.7 

75.8 

79.0 

80.1 

80.9 

80.9 

81.2 

61  .2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

81.2 

GE 

*4500| 

51.8 

71.8 

76.9 

80.3 

81.7 

82.0 

82.4 

82.8 

82.8 

82.8 

B2.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82. B 

62.6 

GE 

toool 

52.0 

72.2 

77.3 

80.8 

82.2 

82.6 

8  3.0 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.  3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

GE 

35D0| 

52.2 

72.9 

78.1 

81  .8 

83.2 

83.6 

84.0 

84.3 

84  .3 

84.  J 

84 . 3 

84.3 

84.3 

84.3 

84.5 

84 . 3 

GE 

30001 

53.  1 

79.7 

80.2 

89. C 

85.9 

85.9 

86.3 

86.7 

86  .7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86*7 

86.7 

Bfc.7 

GE 

25001 

53.9 

76.8 

82.6 

86.3 

87  .8 

88.2 

88.7 

89.0 

89  .0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

GE 

20U0I 

53.6 

77.1 

8  3.1 

87.1 

80  .T 

i 

89.6 

89.9 

89  .9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

GE 

18001 

53.6 

77.1 

83.1 

87.1 

88  .8 

89.2 

89.7 

90.0 

90  .0 

90.0 

90*0 

90.0 

90.0 

90. G 

90. o 

90.Q 

GE 

15001 

53.6 

77.1 

83.2 

87.2 

88.9 

89.  3 

89.8 

90.1 

90 .1 

90.  1 

90.1 

90. 1 

90.1 

90.1 

90.1 

90.1 

GE 

12001 

59.1 

77,8 

89.0 

88*0 

89  .7 

90.  1 

90.6 

90.9 

90  .  / 

9Q.9 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 

’0.’ 

90.9 

6E 

10001 

59.1 

78.3 

89  .6 

88.6 

’0.2 

90.8 

91.7 

92.0 

92  .0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

GE 

9001 

59.  1 

78.8 

85.2 

89.2 

90  .9 

91.9 

92.3 

’2  *7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.  7 

92.7 

GE 

800| 

59.2 

79.0 

85.7 

89.7 

91.3 

91.9 

92  .9 

93.2 

93.2 

93.2 

»J.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

GE 

700l 

59-6 

79*7 

86.3 

90.3 

92.0 

92.8 

93.8 

94.1 

94  .1 

94 . 1 

94.1 

94.1 

94.1 

94.1 

9m.I 

94  •  1 

GE 

600| 

59.6 

79.8 

86.6 

90.7 

92  .9 

93.9 

94  .6 

94.9 

94  .9 

95.0 

95  .0 

9S.0 

95.0 

95.0 

95.0 

95.0 

Gt 

500  | 

59.6 

8o**» 

87.6 

91.6 

93.6 

99.6 

95.7 

96.2 

96  .2 

96.6 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

GE 

40  01 

59.6 

80.8 

8  7.9 

92.6 

99  .7 

95.9 

97.2 

98.0 

98  .0 

98.4 

98.6 

98.6 

98. 6 

98*5 

98.6 

98.6 

6E 

300| 

54.6 

80.8 

87«9 

92.6 

99  .7 

96.2 

97.6 

98.8 

98  .8 

99.3 

99,4 

99.4 

99.4 

99.4 

99,4 

99,4 

GE 

2001 

59.6 

80.8 

87.9 

92.6 

99.7 

96.2 

97.6 

98.8 

98  .8 

99.6 

99. 8 

99.8 

99.8 

99.8 

99.9 

99.9 

GE 

tool 

58.6 

80.8 

87.9 

92.6 

99  .7 

96.2 

97.6 

98.8 

98*8 

99.6 

99,8 

99.8 

99.8 

99.8 

10D.0 

100*0 

GE 

01 

54.6 

BO.  8 

07.9 

92.6 

99  .7 

96.2 

97.6 

96.8 

98  .8 

99.6 

99,8 

”•8 

99.8 

99.8 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS;  900 
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A. 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC  from  hourly  observations 

aIR  UeaThER  SERVICE/mAC 

STATION  NUMBER:  72*4070  STATION  NAME:  ATLANTIC  CIt*  I  AF  NJ  PERIOD  OF  RECORD:  78'87 

MONTH:  JUN  HOURSlLSTl;  2 100-23oQ 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  1 

FEET  1 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

* 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

ge 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1  /* 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

Sf 

5/lb 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL  1 

*0.6 

5*. I 

57.3 

58.6 

59.0 

5«.3 

59*6 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

59.7 

&E 

200QQ 1 

*5.7 

62.  1 

65.8 

67  .* 

68  .2 

66.6 

68.8 

69.0 

69  .0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69,0 

69.0 

GE 

18000 | 

*5.8 

62.3 

66.0 

67.7 

68  .4 

66.8 

69.0 

69.2 

69  .2 

69.2 

69.2 

”.2 

bt.2 

69.2 

69.2 

69.2 

GE 

160001 

*5.8 

62.3 

66-0 

67.7 

68  .* 

68.  8 

69.0 

69.2 

69  .2 

69.2 

69  .2 

69.2 

69.2 

69.2 

”.2 

69.2 

GE 

iiaoal 

*6.  I 

62.9 

66  .6 

68  .2 

69  .0 

69.  3 

69.6 

69.8 

69.8 

69.0 

69.8 

69.8 

69. 8 

69.8 

69.8 

69.8 

GE 

iZoool 

*6.8 

63.9 

6  7.6 

69.* 

70.2 

70.8 

71  .0 

7  1  *2 

71.2 

71.2 

7  1  .2 

71.2 

71.2 

71.2 

71,2 

?1.2 

GE 

1 000  D | 

*7.7 

65.1 

68  .9 

70.9 

71.7 

72.2 

72.* 

72.7 

72  .7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

72.7 

GE 

’OOOl 

48., 

6  6  ■  3 

70.1 

72.1 

72.9 

73.4 

73.7 

73.9 

73  .9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.’ 

73.9 

GE 

80001 

*9.6 

6  7.6 

7  l  .9 

7, .9 

7*  .9 

75.4 

75.7 

75.9 

75  .9 

75.9 

75.9 

75.9 

7S.9 

75.9 

75.9 

75.9 

GE 

’OOOl 

50.* 

68.* 

72.8 

7*.  8 

75.8 

76.3 

7’. 6 

76.8 

76  .8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

Ge 

60001 

50.* 

68.7 

73.0 

75.0 

76  .0 

76.6 

76.8 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

27.0 

GE 

50001 

5  2.3 

71.2 

75.6 

77.8 

78.8 

79.3 

79.6 

79,8 

79.8 

79.8 

79,8 

79.8 

79.  B 

79.8 

79.8 

79.8 

GE 

45001 

53.  1 

72.3 

76.8 

74.0 

80 . 1 

80.  7 

80.9 

81.1 

81  .1 

81.1 

81.1 

81.1 

81.1 

Pl.l 

81.1 

81.1 

GE 

*000! 

53.3 

73.0 

77.7 

au.i 

»!.' 

«2.0 

8/  .2 

^*2.4 

82  •* 

82.4 

82 

32.4 

82.4 

82.4 

82. * 

82. * 

GE 

35001 

53.6 

73.6 

78.2 

81  .0 

82  .3 

82.9 

83.1 

8  3.3 

83.3 

B3.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

e3. 3 

GE 

30001 

5*. 2 

75.1 

79.9 

32.7 

a*  .1 

8*.  7 

8*  .9 

85.1 

85 .1 

85,1 

85.1 

8s.l 

85.1 

85.1 

85.1 

85.1 

GE 

25001 

55.0 

7  6*6 

8  1.* 

84.2 

85.7 

86.2 

86.4 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

GE 

20001 

55.3 

77.o 

83. Q 

85.8 

87-3 

87.9 

88.2 

88.4 

88  .4 

88.4 

88.4 

68.4 

88.4 

88.4 

88.4 

88.4 

GE 

18001 

55,* 

77.7 

83.1 

85.9 

87.4 

88.0 

88.J 

88.6 

88  *6 

88.6 

88  .6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

88.6 

GE 

1500! 

55,7 

78.1 

8  3.6 

86.3 

87.9 

88.  * 

88.8 

89.0 

8  9  .0 

89.0 

09.0 

89.0 

89.0 

89.0 

89.0 

69.0 

GE 

12001 

55.9 

78.7 

a* .? 

87.0 

88  .7 

89.2 

89  .6 

09.9 

89  .9 

89.9 

89,9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

GE 

10001 

56,0 

79.0 

8*  .7 

87.4 

89  .1 

89.  7 

90.1 

90.4 

90  .* 

9q  •  * 

90.4 

>U.* 

9uo 

S  Z  •  '» 

90.4 

90.4 

GE 

9001 

56.0 

79.0 

8*. 8 

87.6 

89.2 

89.8 

90.2 

90.6 

90  .6 

90.6 

90  .6 

90.6 

9o  .6 

90,6 

90.6 

90.6 

GE 

8001 

56.  1 

79.  I 

85.2 

88.1 

89  .6 

90.  3 

90.8 

91.1 

91  .1 

91 . 1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91.1 

91 , 1 

GE 

70  0  | 

56.* 

79.6 

85.7 

88.6 

9q.2 

9q.  8 

91.4 

91.8 

91  .8 

91.8 

91  .8 

’  1  •  ® 

’1.8 

91.8 

91.8 

91.8 

GE 

fcQOl 

56, 4 

7’.7 

85.9 

88*8 

90.4 

91.0 

91.7 

92.0 

92.0 

92.0 

92. a 

92.0 

92.0 

’?.0 

’2.0 

92.0 

6E 

5001 

56.* 

79.9 

86.2 

89.1 

90.9 

91.4 

92.4 

93.0 

93,0 

93.1 

93.1 

93.  1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

GE 

loot 

56.8 

81.3 

87.7 

90.9 

92.8 

93.3 

9*  ,4 

’s.i 

95.1 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

95.2 

GE 

300| 

56.8 

81.4 

8  8  *0 

91.4 

93.6 

9*. 2 

95.6 

96.4 

96  .4 

46,7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

96.7 

GE 

2001 

56.9 

81*6 

88.1 

91  .9 

9*  .2 

95.0 

96.4 

9  7 . 6 

97  .6 

98.0 

98.2 

98.2 

98.3 

98.3 

96.3 

98.3 

GE 

100| 

56.9 

8  1,6 

88.1 

91.9 

9*  .2 

95.  0 

96.7 

98.1 

98,1 

98.7 

98  .9 

98.9 

99.3 

99.3 

99.8 

99,9 

6E 

01 

56.9 

8  1.6 

88.1 

91  .9 

94.2 

’5.0 

96.7 

9q. 1 

98.1 

98.7 

98  .9 

98.9 

99.3 

99.3 

99.8 

100,0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


900 


GL08AL  CLIMATOLOGY  BRANCH  Pt  RCE  N  T  A  GE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  Of  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

usafetac  from  hourly  observations 

AIR  WEATHER  SErVICC/MAC 


STATION  NUMBER:  724070  STATjON  *AME  i  ATLANTIC  CITy  I  *P  NJ  RCRIOO  OF  BECORO:  78-67 

MONTH:  JUN  HOURS  tL  S  T  > 


CE  ILING 
IN 

1 

Gt 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

visibility 

Gl  GE 

IN  STATUTp  MjLES 
GE  GE 

GE 

&r 

GE 

GE 

FEET 

1 

10 

b 

5 

4 

3 

2  1/2 

2  11/2 

11/4  1 

3 /«• 

5/8 

1/2 

S/1 

NO 

CE  IL  1 

35.5 

48.3 

5  1 .6 

53.8 

54  -6 

55.  1 

55.4 

55.6 

55  .6 

55.9 

5  S  .  9 

55.9 

56.0 

56.0 

GC 

2Q000I 

*  0-2 

56.0 

60.1 

62.8 

63.7 

64.2 

64  .S 

64  , 8 

6  i|  .8 

65.  1 

65.1 

65.  1 

6$  •  2 

65.2 

GE 

16000| 

40.  3 

56.1 

60.2 

62.9 

63.8 

64.  3 

64  .6 

64.9 

64  .9 

65.2 

6S.2 

65.3 

65.  3 

GE 

IGoooi 

40.  3 

56.  1 

60.1 

62.9 

63.9 

64.  3 

64 .7 

64,9 

64.9 

65.2 

65.3 

65.3 

65.3 

SS.3 

GE 

1 400  0 1 

40.6 

56.6 

6  a.fl 

63.5 

64.4 

64.9 

65.3 

65.5 

65  .5 

65.8 

6S  .8 

65.8 

65.9 

65.9 

GE 

120001 

4  1.8 

58.5 

62.5 

65.2 

66  .2 

66.  7 

67.; 

67.3 

67.3 

67.6 

67.7 

67  .  ? 

67.7 

6  7.  7 

GE 

10000 1 

43.3 

60.9 

65.3 

68.1 

69  .2 

69.  8 

70.1 

70.4 

70  .4 

70.1 

7P., 

70.7 

70.8 

70.8 

GE 

90001 

4  3.  8 

6  1.8 

ot>.3 

69.2 

70.2 

70.8 

71.2 

71.4 

71  .4 

71.7 

71  .8 

71.8 

ij.e 

7 1*  a 

GE 

80001 

44#  9 

63. s 

88*9 

71  .4 

72  .6 

73.2 

73.6 

73.8 

73  .8 

74.1 

74  .2 

74.2 

74.2 

74.3 

GE 

700  01 

45.6 

64.4 

69.5 

72.5 

ij.i 

74.  3 

74.7 

74.9 

74  .9 

75.2 

75.3 

75.3 

75.3 

75.3 

GE 

8000 1 

45.  7 

64.6 

69.7 

72.7 

73.9 

74.5 

74,9 

Is. 2 

75  *2 

75.4 

7  S  •  5 

75.5 

75.5 

75.6 

GE 

50001 

46. S 

66.1 

71.2 

74.4 

7S.6 

76.2 

76.6 

76.9 

76  .9 

77.2 

7T., 

17-  j 

77.3 

77.3 

GE 

4S(jq| 

W.2 

6  7.4 

72.8 

76.0 

77.3 

77.9 

78.3 

78.6 

78  .6 

78.9 

79.0 

79. C 

79.0 

I’.O 

GE 

<ioaal 

4  7.  a 

66.4 

73.8 

77.2 

78  '6 

79.2 

79.6 

79.9 

79  .9 

8q  •  2 

80.3 

80. 5 

80.3 

80.3 

GE 

is  0  0  1 

48.3 

69.5 

75.1 

78.6 

80.0 

8 0.  6 

3  !  .0 

81 . 3 

ttl  .3 

81.6 

81  .7 

81.7 

81.8 

81.8 

GE 

71.2 

76.9 

80.5 

81.9 

82.6 

83.1 

83,4 

8  J  .» 

BJ.  7 

83.8 

83.8 

83,8 

83.8 

GE 

2S00I 

49.8 

72,6 

7  8.5 

82.3 

83.7 

84.4 

84  .8 

85.2 

85.2 

85.5 

65.6 

8S.6 

85.6 

85.6 

GE 

20001 

50. 2 

73.6 

79.7 

83.7 

85.2 

85.9 

66.4 

86.7 

86  .7 

07.0 

87.1 

87.1 

87.2 

87.2 

GE 

1800l 

50.4 

74.0 

80.1 

84.1 

85.7 

86.3 

86  .8 

87.2 

87.2 

87.5 

87.6 

87.6 

67.6 

87.7 

GE 

15001 

50.6 

74.8 

8  1.1 

85.1 

86  .8 

87.4 

88.0 

88.3 

88,3 

88. 7 

88.6 

80.8 

88.8 

88.8 

G 

12001 

50.  9 

75.4 

8  1  .9 

86  .0 

87.7 

88.4 

88.9 

89.3 

89.3 

89.6 

89.7 

89,7 

89,8 

«’•  8 

GE 

10001 

51.0 

76.1 

82.6 

86.B 

88  .5 

89.  3 

90.0 

90.3 

90.3 

90.7 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

GE 

9001 

51.1 

76.4 

83.0 

87.2 

89.0 

89.7 

90.5 

9Q.P 

90  .8 

91.2 

91 .3 

91.3 

9?  .  3 

91.3 

GE 

800| 

SI. 2 

76.6 

83.3 

87.6 

89.4 

90.2 

90,9 

91.3 

*1.S 

’1.6 

91  .7 

91.7 

91.6 

91.8 

GE 

70  0  J 

51.3 

77.0 

8  1.8 

68.2 

9q  »0 

90,9 

91  .8 

92.1 

92.1 

92.5 

92.6 

’2- <> 

92.6 

92.  7 

GE 

600) 

5l.3 

77.3 

84.2 

88.7 

90 .5 

91.5 

92.3 

92.7 

92  .7 

93.1 

93.2 

93.2 

93.3 

93.3 

GE 

5001 

51.4 

77.5 

84.5 

89.2 

’1.2 

92.  J 

93.3 

93.8 

93  .8 

94.2 

94,3 

94 . 3 

94 .4 

94,4 

GE 

400) 

51.4 

77.8 

85.0 

89.9 

92.0 

93.2 

94  .5 

»5.0 

9$. 0 

95.7 

95.8 

95." 

95.9 

95.9 

GE 

300| 

51.4 

77.9 

85.1 

90.2 

92,4 

93.9 

95.3 

96.1 

96 .1 

96.8 

’1.0 

<>7.0 

97.1 

97.  1 

GE 

2001 

51.5 

78-0 

8  5*2 

90.3 

92  .6 

94.2 

95.7 

96.8 

96  .8 

97.7 

98.0 

98.0 

98,2 

98.J 

6E 

1001 

51.5 

78.0 

85.2 

90.3 

92  .6 

94.2 

95.7 

96.9 

96  .9 

96.0 

98.3 

98.4 

98.8 

98.8 
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GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
USAFE  TAC 

AlW  UEATHrR  SERVICE/HAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEIlInG  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER; 

724070 

S TAT  I  ON 

NAME 

ATLANTIC  CM* 

I  Af 

NJ 

PER  100 

OF  RECORD:  78 

-8  7 

MONTH 

JUL 

HOURS (LST  1  : 

QOOO_U2oc 

CE IL ING 

VISIBILITY 

IN  STATUTE  MILES 

IN  | 

GE 

GC 

GE 

Gf 

GE 

GE 

Gt 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

C»E 

GE 

GE 

Ftt  T  1 

10 

b 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1  /  4 

1 

3/4 

S/8 

1/2 

5/i5 

1  /  4 

0 

NO 

CEIL  1 

36. S 

4  9.4 

52.8 

55.5 

56  .9 

57.x 

58  .8 

ss.. 

56  .9 

59.2 

59.6 

59.6 

60.2 

60-2 

60.4 

60.5 

GE 

200G0J 

39.4 

55.3 

60.6 

64.3 

66  .0 

66.  6 

68 . 1 

68.3 

68.3 

68 .6 

6  8  .9 

60 . 9 

69.6 

69.6 

b  9  •  8 

69.9 

GE 

)800oi 

S’. N 

55.  3 

60.6 

64.3 

66  .0 

66.  6 

68 . 1 

66.3 

68 .3 

66.6 

68.9 

63.9 

69  ,6 

69,6 

b’-e 

69.9 

GE 

160001 

39.4 

55.3 

60.6 

64 .3 

66 .0 

66. '6 

68 . 1 

68.5 

68.3 

68.6 

66.9 

68.9 

69.6 

69.6 

69.8 

69.9 

GE 

l  <4  CO  0 1 

39.5 

S  5 . 4 

60.9 

64.5 

66  .2 

66.  8 

66  «  3 

68.5 

66  .5 

68.8 

69.1 

69.1 

69.8 

69.8 

70.0 

70.1 

GE 

1  2000) 

-0.5 

56.8 

62.3 

66 .2 

68  .0 

68.  5 

70.0 

70.2 

70.2 

70.  S 

70.9 

70.9 

71.5 

71.5 

7  1.7 

71.8 

GE 

1Q0G0 | 

4  1.7 

59.0 

65.6 

69.9 

71.7 

72.  3 

73.9 

74.1 

74.1 

74.4 

74.7 

74 . 7 

75.x 

75.4 

75.6 

75.7 

Gf 

9000| 

4?. 5 

59.9 

66.7 

71  .0 

72  .8 

7  3.3 

74.9 

75.2 

75.2 

75. 5 

75.8 

75.8 

76.5 

7fe.5 

7b. 7 

7  6  •  8 

GE 

e^oal 

4  3.7 

61.7 

68.7 

73.1 

u.  9 

75.5 

77.1 

77.3 

77.3 

77.6 

78.0 

78.0 

78.6 

70.6 

78.8 

76.9 

GE 

Irool 

44.  S 

62.7 

70.0 

74  .5 

76.3 

76.  9 

76  . 5 

78.7 

78  .7 

79.0 

79.4 

79.4 

80.  n 

80.D 

80.2 

80.3 

GE 

60001 

44.9 

63.2 

70.5 

75.1 

76  .9 

77.4 

79.0 

79.2 

79  .2 

79.6 

79  .9 

79-9 

80.5 

80.5 

80.8 

8U.9 

GE 

Scuul 

45.4 

6  3.9 

7  1  .3 

75.  8 

77.6 

78.2 

79.9 

83.1 

80.1 

80.4 

80.8 

80.6 

81.4 

*l.x 

S].6 

81.7 

GE 

4SGQI 

46.5 

65.1 

72.7 

77 .2 

79-1 

79.  7 

81  .5 

81.7 

81  .7 

82.0 

82.4 

82.4 

83.0 

53.0 

83.2 

83.3 

GE 

40GQI 

46.6 

65.5 

7  3.2 

77.8 

80.0 

«o.s 

*2.5 

82-7 

82  .7 

63.0 

83.3 

83.3 

84.0 

84.  Q 

84.2 

84.3 

at 

55001 

46.7 

65.8 

73.5 

78.2 

80.3 

80.9 

B3.0 

83.2 

83  .2 

83.5 

83.9 

8  3.9 

84.  S 

84.5 

84.7 

84.8  | 

GE 

iouo  | 

46.9 

66.8 

74.9 

79.6 

81  .8 

82.4 

64  .6 

84 .8 

84  .6 

85.2 

85.5 

85.5 

86.1 

8  6.1 

06.3 

86.5  | 

or 

2500) 

47.2 

67.7 

75.9 

80.5 

82.8 

83.  3 

85.6 

6  6.0 

86  .0 

66.3 

86.7 

86.7 

87.3 

87.3 

87.5 

87.6  | 

GE 

20001 

4  7.6 

68.4 

76.6 

81.2 

83  .4 

84.O 

86.2 

86.7 

86  .7 

67.0 

87.J 

87.  3 

88.0 

88.0 

88.2 

88.3  < 

GE 

I  8  0  0  | 

48.0 

68.6 

7  7.0 

81  .6 

83.9 

84.4 

86.7 

*7.1 

«7.i 

67.4 

67.7 

87.7 

88.4 

88.4 

88.6 

80.7 

GE 

1SU0J 

48.4 

69.5 

77.6 

82.3 

84  .5 

85.  1 

87.3 

87.8 

87  .8 

68.2 

88  .5 

88.5 

89. 1 

89.1 

89.4 

89.5  i 

GE 

1 20  0  l 

4*.0 

70.1 

78.3 

82  .9 

85,2 

85.7 

88.0 

88.5 

88  .5 

86 . 6 

89.1 

89. 1 

89,8 

89.8 

90.0 

90.1 

GE 

13001 

4  9.2 

70.8 

78.9 

8J.5 

85.8 

86.  3 

88.6 

89.2 

89.2 

89.6 

89.9 

89.9 

90. S 

90.5 

90.8 

90.9  ' 

GE 

900  1 

49.5 

7  1.3 

79.6 

84.2 

86  .5 

87.Q 

89.2 

69.9 

89  .9 

90.2 

90.6 

90.6 

91.3 

91.3 

91.5 

91  .6 

CE 

8  G  0  1 

49.5 

7  1.4 

79.9 

84.5 

86.8 

8  7.  3 

89.6 

90.2 

90  .2 

90.5 

9  |  .0 

91.0 

91.6 

91.6 

91 .8 

91  .9  I 

GE 

foal 

49.8 

72.4 

80.9 

85  .8 

88,1 

88.6 

90.9 

91.6 

91  .6 

91.9 

92.4 

92.4 

■»3.o 

93. 0 

93.2 

93.3  , 

GE 

6  J  0  1 

49.8 

72.x 

80.9 

85.6 

88  .4 

08.9 

91  .2 

91.9 

91  .9 

92.3 

92.7 

92.7 

93.3 

93.3 

93.5 

93.7 

GE 

50  01 

4  9.9 

72.5 

81.1 

66.0 

86  .6 

89,  i 

91  .6 

92.6 

92  .6 

92.9 

93.3 

93.3 

94 . 0 

94.0 

94.2 

94.3  1 

GE 

4001 

50.0 

72.7 

81.3 

86.2 

88  .8 

89.4 

92.2 

93.1 

95.1 

93.4 

93  .9 

93.9 

94.5 

94.5 

94.7 

94.8 

GE 

300| 

50.0 

73.0 

8  1.7 

87.2 

90.1 

90.6 

93.4 

94,5 

94  .5 

94  •  8 

95.3 

«5.3 

95.9 

95.9 

96.1 

96.2  1 

GE 

2001 

So.o 

7  3.0 

8l  .8 

87.3 

90.3 

90.9 

93.9 

95.1 

95 .1 

95.8 

96.2 

9to  •  2 

96.9 

96.9 

’7.3 

’7.X  J 

GE 

1001 

50.0 

73.1 

8  1  .9 

87.x 

90.4 

9l*0 

94.1 

95.3 

95.3 

96.0 

96.6 

96.6 

97.7 

97.8 

98.4 

98.5  , 

GE 

01 

50.0 

73.  1 

81.9 

87.4 

90  .4 

91.0 

94,1 

»5.3 

95.3 

96.0 

96.6 

96.6 

98 .0 

98.  1 

9  8. 8  J  00.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


930 


GLtBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 

US  AFC  T  A  C 

\1h  yeAT«F»  servici/mac 


PERCENTAGE  FREGUENcf  Of  OCCURRENCE  OF  CEDING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

724070 

S  T  AT  I  ON  NAME 

ATLANTIC  CITY  I AP  NJ 

PER  I 00 

MONTH 

OF  RECORD;  73-87 

JUL  HOURS  1 L  S  T 1 ;  O3OO-O5Q0 

CE  1L  ING 

IN  | 

FEET  1 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

VISIBILITY 

GE  GE 

2  11/2 

[N  STATUTF  MILES 

GE  GE  GE 

11/4  1  3/4 

GE 

5/B 

GE 
\!  2 

Gr 

s/  1 6 

GE 

1  /  4 

GE 

0 

NO 

CEIL  1 

27.7 

38.0 

4  3.2 

46.1 

49  ,7 

50.0 

51  *5 

52.0 

52  .2 

52.8 

55.0 

53.0 

53.8 

5  3.0 

54.4 

55.4 

&E 

200U0 | 

29.9 

44.Q 

4  9.4 

55.1 

57.1 

57.4 

59 .4 

63.0 

<>0.1 

61 . 3 

6  1*6 

61-6 

62.7 

62.7 

63.3 

64 . 4 

GE 

laoooi 

29.9 

44.0 

4  9.4 

55.1 

57.1 

57.  4 

59.4 

63.0 

60  .1 

61 . 3 

61  .6 

6  j  .  6 

62.7 

62.7 

63.3 

64 .4 

GE 

160001 

29.9 

4  4*0 

4  9*4 

55.1 

57.1 

57.4 

59.4 

83*0 

60 .1 

61 . 3 

61  .6 

61.6 

62.7 

62.  7 

3 

64  •  4 

GE 

UOGOl 

30.2 

44.4 

49.8 

55.5 

57.5 

57*8 

59.8 

60.4 

60  .5 

61. 7 

62. 0 

62.0 

t  3.  1 

63.1 

63.8 

64.8 

oe 

120001 

3n.R 

4  5.7 

5  1  .2 

56.9 

59.5 

59.  0 

61  .8 

62.S 

6^  *6 

63.9 

64.2 

64 .2 

65.3 

65.3 

65.9 

67.0 

oE 

I  000  0  | 

32.4 

4  7.4 

5  3.3 

59.5 

62.5 

62.8 

64.9 

65.6 

65  .7 

67. 1 

67.4 

67.4 

t>® » 5 

60.5 

69.  1 

70.2 

GE 

900  01 

53.0 

48.2 

54.1 

60.3 

63.3 

63.  7 

65.6 

66.5 

6  6.6 

68.0 

68.3 

60.3 

69.5 

69.5 

70.1 

71.2 

GE 

aroa; 

34. s 

5  1.C 

57.1 

63.7 

66.9 

67.2 

69.6 

70.3 

70  .4 

71.8 

72.3 

72.3 

73.4 

73.4 

74.1 

75.2 

GE 

7auol 

35.5 

52.3 

58.5 

65.1 

60.5 

68.8 

7  1  . 2 

72.0 

72.2 

73.5 

74  .0 

74.0 

75.2 

75.2 

75.8 

76.9 

GE 

feOUOl 

35.5 

52.3 

58.5 

65.1 

68  .5 

68.8 

71.2 

72.0 

72  .2 

73.^ 

74.0 

74 . 0 

75.2 

75.2 

75.8 

76.9 

GE 

50001 

37.0 

54.2 

60.5 

67.1 

70.8 

71.  1 

73.4 

74.4 

74  .5 

76.0 

76.5 

76.5 

77.6 

77.6 

78-  5 

79  .4 

GE 

4SG0| 

37.0 

55,5 

bl.8 

68.5 

72  .2 

72.5 

74  .8 

75.8 

75  .9 

77.4 

77.8 

77.8 

79.0 

79.0 

79.7 

80.6 

GE 

4000  1 

38.4 

56.2 

62.6 

69.2 

72.9 

73.2 

75.6 

7b. 6 

76  ,7 

78.2 

78.6 

78.6 

79.8 

79.6 

8  0.4 

81.5 

GE 

350 0  l 

30.6 

56.6 

62.9 

69.6 

73.2 

73.5 

75.9 

77.0 

7».l 

78.6 

79.0 

79.0 

80.2 

80.2 

80.9 

82. C 

GE 

300  0  | 

38.  7 

57.3 

63.8 

70.6 

74 .5 

74.0 

77  .2 

78.3 

78  .4 

79.9 

60.3 

8  D  .  3 

81.5 

81.5 

82.3 

83.4 

GE 

2  -  C  0  | 

30.7 

57.6 

64.I 

71  .0 

74.9 

75.3 

77.6 

76.8 

78  .9 

80.4 

80.9 

80.9 

02.0 

82.0 

82.8 

84 .0 

GE 

20001 

30.7 

57.7 

64.2 

71.1 

7S.1 

75. s 

78-a 

79.2 

79  .4 

80.9 

61.3 

81.3 

82.5 

82,5 

83.2 

84.4 

GE 

18001 

38.9 

58.1 

64.5 

71.5 

75.5 

75.  9 

78.4 

79.7 

79.8 

81*3 

81  .7 

81.7 

82.9 

82.9 

83.7 

64.8 

GE 

1500j 

39.4 

58.6 

65.3 

72.3 

76  .2 

76.  7 

79.1 

83.4 

80  .5 

82.0 

82.5 

82*5 

83.7 

83.7 

84.4 

85.6 

GE 

12001 

3’. 5 

58.7 

,5.4 

72.4 

76.3 

76.  B 

79.2 

80.6 

80  .6 

82.3 

82.7 

82.7 

83.9 

Sj.’ 

®  4  «  6 

85  •  8 

GE 

icoai 

39.8 

59.2 

66.1 

73.1 

77.? 

77.6 

80.1 

81.6 

81.7 

83.  3 

83.8 

83.8 

84.9 

84.9 

85.8 

87.0 

GE 

’col 

4Q.0 

60.1 

6  7.0 

74.0 

78 .1 

78.5 

si.o 

82. s 

62.8 

84.2 

84  .6 

84.6 

85.8 

85.8 

86.7 

87.8 

GE 

BO  0  | 

40.  1 

60.2 

67.1 

74.1 

78  .2 

78.6 

61.1 

82.6 

82  .7 

8".  3 

84 . 7 

84.7 

85.9 

85.9 

86*8 

88. 0 

GE 

7001 

40.2 

60.5 

6  7.6 

74  .6 

78  .7 

79.  1 

81.7 

83.3 

83  .4 

85. 1 

85.5 

05.5 

86 . 7 

66*7 

87.8 

89.0 

GE 

6001 

40.2 

6q,6 

6®  *0 

74 .9 

79  .2 

79.  7 

82.4 

84.1 

84.2 

86. 1 

86  .6 

0o.6 

87.7 

87.7 

88,9 

’0.1 

GE 

SGOI 

40.2 

60.6 

68.1 

75.3 

79.6 

8a. a 

83.1 

85.2 

85  *3 

87.2 

87.6 

87.6 

89.1 

89.1 

90.3 

91.5 

GE 

4001 

40.2 

6  0  •  8 

6  8  .4 

75.8 

80.1 

80.5 

83.8 

85.8 

85  ,9 

®7-  8 

88.3 

88.3 

89.8 

89.8 

’1-0 

92.2 

GE 

300  | 

40.3 

61.0 

68.6 

76.7 

81 .3 

01.9 

85.3 

87.5 

87  .6 

89.8 

90.2 

’0.2 

’1.7 

91*7 

92.9 

94 . 1 

GE 

200| 

“0.5 

61.0 

68*7 

76 .8 

6  1  .6 

82.  3 

85.9 

88.3 

88  .4 

90 . 8 

91  .2 

91.2 

92.8 

92.8 

94,2 

’5.5 

GE 

1001 

40.  3 

61.  D 

68.7 

76.9 

81.7 

82.5 

86.1 

08.8 

88  .9 

91.4 

91  .9 

91.9 

94.0 

94.0 

95.8 

97.1 

GE 

01 

40.  3 

61.0 

68.7 

76.9 

81.7 

82.5 

66 .1 

88.8 

88  .9 

91*4 

91  .9 

91.9 

94.3 

94.3 

96.2 

1  00.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS: 


930 


GL^dAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
US AFET AC 

AIR  WfATHf»  SFRVICE/MAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUM8E R :  72*070  STATION  NAME;  ATLANTIC  CITY  I AP  NJ 


PERIOD  OF  RECORD:  76-87 
MONTH:  JUL  HOURS(LSTI:  0600. 08qD 


CEILING 

IN  J 

FEET  i 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

VISIBILITY  IN  STaTUTE  MILeS 

GE  GE  GE  GE  GE 

2  1  1/2  1  1/4  1  3/4 

GE 

5/8 

6£ 

1  /  2 

GE 

5/16 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL  1 

21.2 

35.8 

4  1  .3 

44  ,9 

47.7 

49.1 

51.2 

51.9 

52  .2 

53.4 

54.3 

54.0 

54.1 

S4.1 

54.9 

55.  7 

GE 

200001 

24.6 

4  1.5 

48.2 

52.3 

56  .0 

57.  5 

59.8 

63.5 

60  .8 

62*3 

63.0 

63.0 

63.1 

63.2 

64.3 

65.2 

GE 

18000| 

24.6 

41.5 

4  8  .2 

52.3 

56  .0 

57.5 

59.8 

60. 5 

60  .8 

62.3 

6  3,o 

63.0 

63.1 

63.2 

b  4  •  3 

65.2 

GE 

IfcOOO 1 

24-6 

4  1.5 

48  .2 

52.3 

56  .0 

57.5 

59.8 

60.5 

60  .8 

62.3 

63.0 

63.0 

63 . 1 

ti.s 

64.3 

6S.2 

GE 

14P00! 

24.8 

41.9 

48.7 

62.9 

56.7 

58.2 

60.4 

61.2 

61  .4 

62.9 

63.7 

63.7 

63.8 

63.9 

64.9 

65.8 

GE 

1 2UQQ 1 

25.  3 

4  3.1 

50.1 

54.6 

58.5 

6a.  0 

6  2*3 

63.0 

63  .2 

64 . 7 

65.5 

65.5 

65 .6 

65.7 

66.  B 

67.6 

GE 

100001 

25.  6 

44.4 

51,7 

56  .8 

61  .1 

62.6 

64.8 

65. 6 

65  .8 

67.3 

68 . 1 

68 . 1 

68.3 

68.4 

69.5 

70.3 

GE 

90001 

25-8 

44.5 

52.2 

57.3 

61  .9 

63.  4 

65.8 

66.6 

66  .8 

68.4 

69.] 

69.1 

69.4 

69.5 

70. 5 

71.4 

GE 

8000! 

26.9 

46,7 

5  4.8 

60. 9 

65.7 

67.  3 

69.7 

70.5 

70.8 

72.5 

73,2 

73.2 

73.4 

73.5 

74.6 

75,5 

GE 

70001 

27.5 

47.7 

56.1 

62.3 

67.2 

66.8 

71  .4 

72.4 

72.6 

74.3 

75.1 

75.1 

75.3 

75.4 

76.5 

77.3 

GE 

6000  1 

27.6 

4  7.8 

56.2 

62.4 

67.3 

68.  9 

71.5 

72  .5 

72.7 

74 .4 

75.2 

75.2 

75.4 

75.5 

76.6 

77.4 

GE 

saool 

28.2 

49.4 

58.0 

64.3 

69.2 

70.9 

73.5 

74.8 

75.1 

76.9 

77.6 

77.6 

77.8 

78.0 

79.0 

79.9 

GE 

4  so  a  | 

28,9 

50.6 

S'*. 2 

65.6 

70.5 

72.3 

74  .9 

76.2 

76.5 

78. 3 

79.0 

79.0 

79.2 

79.4 

80.4 

81.3 

GE 

40001 

28.9 

50.6 

59.5 

65  .8 

7 1 .0 

72.  7 

75.5 

76.8 

77  .0 

78.9 

79.7 

79.7 

79.9 

80.0 

81.1 

81.9 

GE 

«cal 

29.2 

51.2 

60.1 

66. S 

71  .6 

73.3 

76.2 

77.5 

77  .7 

79.8 

80.5 

80.5 

80.8 

80.9 

6  1.9 

82.6 

GE 

300  0  J 

29.7 

51.9 

60.9 

67.3 

72.5 

74.3 

77  .2 

78.5 

78  .7 

80.8 

81.5 

81.5 

81.8 

81.9 

8  3.0 

83.9 

GE 

2500  1 

29.7 

52.0 

61  .1 

67.5 

72.8 

74.6 

77.5 

78.8 

79 .0 

81.2 

81  .9 

81 .9 

82.3 

8?.9 

83.4 

84 . 3 

Gf 

20001 

29.7 

52.3 

(.1.3 

67.7 

73.0 

74.8 

77.8 

79.4 

79  .6 

81.6 

82.6 

82.6 

82.9 

83.0 

84. 1 

84.9 

..  J 

18001 

29.  7 

52.3 

61  .3 

67.7 

73.0 

74.8 

77.8 

79.4 

79.6 

81.8 

82.6 

82.6 

82.9 

8  3.0 

84, 1 

84 . 9 

GE 

15001 

29.7 

52.6 

6  1  .6 

68.2 

73.5 

75.4 

78.5 

80.0 

80.2 

82.5 

83.2 

83.2 

83.7 

8  3.8 

84.8 

85.7 

GE 

1200| 

29.8 

53.2 

62.3 

69.0 

74  .4 

76.  5 

79.6 

81.1 

81  .3 

83.5 

84.3 

84. 3 

84.7 

84.8 

85.9 

66. B 

GE 

inool 

29.9 

S3.S 

62.7 

69.7 

75  .3 

77.  3 

60.5 

82.3 

82.5 

84.8 

85.6 

85.6 

86.0 

86.1 

87.2 

88.1 

GE 

9Q0| 

29.9 

53.7 

62.9 

69.9 

75  .7 

77.8 

81.2 

82.9 

83.1 

85.5 

86.3 

86.3 

86.9 

87.0 

88.1 

89. 0 

GE 

8001 

29.9 

53.8 

6  3.0 

70.0 

76.0 

78.5 

81.9 

83.7 

83  .9 

86.3 

87.2 

87.2 

87.  7 

87.8 

88.9 

89.9 

G€ 

7Q0| 

29.9 

54.1 

6  3.5 

7o«6 

77.1 

79.  7 

83.2 

85.1 

85 .3 

87.7 

88.6 

88.6 

89*1 

89.2 

90.3 

91.3 

GE 

tool 

29.9 

54.3 

63.8 

71.1 

77.5 

80.  1 

83.7 

85.6 

85.8 

88.3 

89.1 

89.1 

89.7 

89.8 

90.9 

91.8 

GE 

5001 

29.9 

54.7 

64.6 

72.2 

78.7 

8  1*  4 

85,4 

87.4 

87  .6 

90.2 

91  .2 

91.2 

91.7 

91.8 

9  3.0 

94.0 

GE 

••ool 

29.9 

54,8 

64.9 

72.7 

79.2 

81.9 

86.2 

88.6 

88  .9 

91  *8 

92.8 

92.8 

93.3 

93.4 

94.6 

9S.6 

GE 

300! 

29.9 

54.8 

64.9 

72.7 

79  .2 

82.0 

86.5 

83.8 

89.1 

’2.2 

93.1 

93.1 

93.7 

93.8 

95.1 

96.0 

GE 

2ool 

29.  9 

54.8 

64.9 

72.7 

79.4 

8  2.2 

86.7 

89.4 

89  .7 

93.2 

94 . 3 

94.3 

94 .9 

95.  1 

96.5 

97.4 

GE 

loal 

29.9 

54.8 

64.9 

72.7 

79  .4 

82.? 

86.7 

89.4 

89.7 

93.5 

94.7 

94.7 

95.5 

95.7 

97.7 

98 .8 

GE 

ol 

29.9 

54,8 

64.9 

72.7 

79  .4 

82.2 

86.7 

89*4 

89  .7 

93.5 

94.7 

94.7 

95.5 

95.7 

98.0 

100 .0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVaTIO 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
USAFCTAC 

air  WEATHER  service/mac 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  72*4070  STATION  NAME:  ATLANTIC  CItV  I  AP  NJ  PERIOD  OF  RECORD:  78-87 


MONTH:  JUL  HOURS (LSI).  0900-1 Iqq 


CEILING 

IN  | 

FEE  T  | 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

VISIBILITY 
GE  GE 

2  11/2 

IN  STATUTE  MILES 

GE  GE  GE 

11/4  1  3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

Ge 

5/16 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL  1 

27.0 

46.8 

52.3 

55.2 

56.2 

56.7 

56.7 

56*8 

56  .8 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

GE 

200001 

29.1 

SI. 7 

58. q 

61.5 

62  .7 

63.2 

63.2 

63.3 

63.3 

63.5 

t»3.S 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

GE 

1  BOD  D 1 

2  9-1 

51.7 

58  .Q 

61  .5 

62 .7 

6  3.2 

63.2 

63.3 

63.3 

63.5 

63.  S 

63. 5 

63.5 

6  3.5 

63.5 

63.5 

GE 

1 600  Q 1 

29.  1 

51.7 

58.0 

61  .5 

62.7 

63.2 

63.2 

63.3 

63.3 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

GE 

160001 

29.4 

52.4 

5  8.6 

62.2 

63.3 

63.9 

6  J.« 

64.0 

64  .0 

64.2 

68  .2 

64.2 

64.2 

64.2 

64.2 

64  .2 

GE 

120001 

29.6 

53.8 

60.3 

64.0 

6  5.6 

66.  1 

66.1 

66 ,2 

B6.2 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66,5 

GE 

100001 

31.9 

57.6 

64  .3 

68.0 

69.7 

70.  2 

70.2 

7  J  •  3 

70.3 

70.5 

70.5 

Tq.s 

70,5 

70.5 

70.5 

70.5 

GE 

90001 

32,3 

56.3 

65.1 

68.8 

70  .8 

71.3 

71.3 

71.4 

71  .4 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

7\ .6 

GE 

80001 

33.0 

60.0 

67.3 

n  .9 

74  .0 

74.  5 

74.5 

74.6 

74  .6 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

GE 

loool 

33.2 

60.4 

68.0 

72.7 

74.7 

75.  3 

75.3 

Ts.4 

75  .4 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

75.6 

GE 

6000} 

33.4 

60.9 

6a. 4 

73.2 

75.3 

75.8 

75.8 

75.9 

75  .9 

7b.\ 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

76.1 

GE 

Boaot 

33.5 

61.6 

69.1 

74.2 

76  .2 

76.  8 

76.8 

76.9 

76  .9 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77 . 1 

GE 

95001 

34.  1 

62.5 

70.0 

75.3 

77-3 

77.8 

77.0 

78.0 

78  .0 

78.2 

78.2 

78.2 

78.2 

7312 

78.2 

78.2 

GE 

900DI 

34.6 

63.8 

7  1.3 

76.7 

78.7 

7’. 2 

79.  * 

79*5 

79.5 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

79.7 

GE 

35001 

35.2 

64.3 

71.8 

77.4 

79.5 

80.  1 

80.2 

80.3 

*0.5 

80.  S 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80.5 

80*5 

GE 

3000  j 

35.6 

65.7 

73.2 

78.8 

81.1 

81.7 

81.8 

81.9 

81  .9 

82.2 

82.2 

®  2*  2 

82.2 

82.2 

82. 2 

82.2 

GE 

25001 

35.9 

66.6 

7  4.3 

80. 0 

82.3 

82.9 

83.0 

83.1 

83.1 

63.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

83.3 

63.3 

GE 

20001 

37.2 

69.  1 

77.2 

83.4 

85.7 

»6*5 

86*8 

86.9 

86  .9 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

87.1 

GE 

1800) 

37.4 

69.8 

78.0 

84.4 

B6  .7 

87.5 

87.8 

68.0 

88  .0 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

GE 

1SQ0I 

38.2 

71.3 

80.0 

86.8 

89.1 

90.0 

90.4 

90.5 

90.5 

90.9 

90.9 

90.9 

90.9 
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GL OB AL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
USAFETAC 

AIR  WEATHER  SERVlCE/MAC 


pEftCLNTA&E  fpecuency  of  occurrence  of  ceiling  versus  visibility 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  724070  STATION  NAME:  ATLANTIC  CITY  I AP  NJ  PERIOD  OF  RECORD:  78-87 
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GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCLN  T  A  GE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC  F«Om  HOURLY  oB  S  Er  V  A  j JONS 

AIR  yEATHER  SERVICE/MAC 
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TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS :  7440 
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GL  LB AL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREGUENc*  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFEjAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  MEAThER  service/mac 


r 

r 


STATION  NUMBER:  724070  STATION  NAME:  ATLANTIC  CItV  I AP  NJ  PERIOO  OT  RECORD:  78-07 

MONTH:  AUG  HOURS  I L  S  T  > .  0000.0200 

CEILING  .  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 
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77.5 
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91.9 

91.9 
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GE 
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73.9 
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1  OC.O 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  9j0 


gllbal  climatology  branch  percentage  frequency  of  occurrence  of  ceiling  versus  visibility 

USAFCTAC  FROM  HOURLY  observations 

air  Weather  SERVICE/mAC 


STATION  NUMBER:  724070  STATION  NAME:  ATeAnTIC  CIt*  I AP  NJ  PERIOD  OF  RECORD:  78-87 

MONTH:  AUG  HOURS(LST|.  0300-OSqq 
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TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  930 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FRCQU£NCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
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GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  Of  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
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IN  1 

FEET  | 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

9 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1  /9 

GE 

1 

GE 

’/** 

GE 

S/6 

ge 

1/2 

GE 

5/lb 

GE 

1/9 

GE 

0 

NO 

CEIL  1 

2  7.5 

97.3 

51.5 

59 .8 

56  .7 

56.9 

56.9 

56.9 

56  .9 

56.9 

S6.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

GE 

200001 

30.1 

52.3 

57.0 

60.6 

62  .6 

62.6 

62.8 

62.8 

b  ^  .8 

62. 8 

62.8 

62.6 

62.8 

62.8 

62.8 

62.6 

GE 

leoooi 

30.  1 

52.  3 

57.0 

60.6 

62  .6 

62.  U 

62.8 

62.6 

62  .8 

62.6 

62  .8 

6Z.8 

62  *  8 

62*8 

62.8 

62.8 

GE 

isoooi 

30.2 

52.9 

57.1 

60.8 

62  .7 

62.9 

62.9 

62.9 

62  .9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62*9 

GE 

1900  Q | 

30.  3 

52.7 

S7.1 

61.9 

63.3 

6  3.  5 

63.5 

63.5 

63. 5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

63.5 

6  3.5 

63.5 

GE 

120001 

31.7 

59.6 

59  .9 

69.0 

65  .9 

66.  1 

tt.i 

66*1 

66 .1 

66. 1 

66.1 

66.1 

66.1 

66.  1 

66.1 

66.1 

32.0  56. 8  62.2  66.6  68. S  68.7  68.7  68.7  68  .7  66,7  68  .7  68.7  66.7  68.7  68.7  6B.7  | 

32.8  5  7.A  62.8  67.2  69.1  69.9  69.9  69.9  69  .9  69.9  69.9  69.9  69,9  69.9  69.9  69. «« 

33.5  58.9  6  %. 7  69.5  71  .9  71.6  71  .7  71.7  71  .7  71.7  71  .7  71.7  71,7  71.7  7  1.7  T|,7  »- 

39.  1  59.6  65.9  70.1  72  .0  *2.  J  72.9  72.9  72  .9  72.9  72.9  72.9  72.9  72.  *4  72.9  72.9  j. 

39.2  59.9  65.8  70.5  72.5  72.7  72.8  72.0  72.8  72.8  72.8  72.6  72.8  72.6  72.8  72.8  | 


GE 

50001 

39.5 

61.0 

67.2 

71.9 

73.9 

79.  1 

79,2 

79.2 

79  .2 

79.2 

79.2 

TH.2 

?h*2 

79.2 

79.2 

70.2 

GE 

95001 

35.3 

6|.9 

68*2 

73.2 

75.9 

75,8 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

75.9 

GE 

90001 

35.8 

63.0 

69.9 

79  .9 

77,0 

77.1 

77.1 

77.1 

77.  I 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

GE 

JSool 

36.6 

69.3 

70.8 

75.8 

78.0 

78,9 

78.5 

78. b 

70  .6 

76.6 

78.6 

78.6 

78.6 

76.6 

78.6 

78.6 

GE 

30001 

37.9 

65.5 

72.2 

77.5 

79.8 

8Q.2 

80.3 

80. H 

80.9 

80.  H 

80.9 

80.9 

80.9 

80.0 

80.9 

80.9 

GE 

2SQ0I 

38.3 

67.2 

79.0 

79.6 

01.9 

82.6 

82.8 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82.9 

82. » 

82.9 

82.9 

GE 

20001 

38.7 

69.6 

76.6 

«2.5 

8H.8 

85.5 

85.7 

85.9 

85  .9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

GE 

18Q0I 

39.1 

71.5 

78.6 

89.6 

87.1 

87.  7 

88.0 

88*2 

88  .2 

88. 2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

88.2 

r.E 

15001 

39.7 

79-0 

8  1  .6 

87.7 

90.2 

90.9 

91.2 

9 1  «  H 

*1., 

9l  .9 

9’  .9 

91.9 

91.9 

91.9 

91.9 

GE 

1 20  0  j 

90.3 

75.9 

83.3 

90.0 

92.7 

93.  3 

93.8 

99.0 

99  .0 

99.0 

99.0 

»8.0 

^H.O 

99.0 

90.0 

90 .0 

GE 

10001 

90.5 

76.3 

8h*5 

91.3 

9H  .1 

99.8 

95.6 

95.9 

95  .9 

95.9 

9S.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

GE 

9001 

90.5 

76.3 

8  9  .6 

91.6 

99  .5 

96.2 

96.7 

96  .7 

96.8 

97.0 

97. q 

97.0 

97.0 

97,0 

97.0 

GE 

8  0  01 

HO*  5 

76.6 

89  .6 

91  .9 

99  .8 

95.8 

«6,7 

97.1 

’7.1 

97.2 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

GE 

7001 

90.5 

76.7 

89.9 

92.2 

95.1 

96. Q 

97.0 

97,9 

97.9 

97.5 

97.7 

97.7 

97.  7 

97.7 

97.7 

97.7 

GE 

600l 

90.5 

77.1 

65.5 

92.8 

95.7 

96.  7 

97.7 

98,2 

96  .2 

98.3 

98.5 

90.5 

98,5 

98.5 

98.5 

98.5 

GE 

5001 

90.5 

77.1 

85.5 

92.8 

95. 7 

96.8 

98.1 

98.5 

98  .5 

98.6 

98.6 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

GE 

tool 

90.5 

77.1 

8  5  «S 

92.9 

95  .8 

96.9 

98.7 

99*2 

99.2 

99.9 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

99.6 

cr 

3001 

90.5 

77.1 

85.5 

93.0 

95  .9 

97.0 

99.8 

99.9 

99  .9 

”.6 

99.8 

99.8 

99.9 

99  »  9 

99.9 

99,9 

GE 

200) 

90.5 

77.1 

85.5 

93.0 

95  .9 

97.Q 

98.8 

99.9 

99  .9 

99.7 

99.9 

99,9 

100.0 

100.0 

1CC.0 

100.0 

GE 

loaf 

“0.5 

77.1 

85.5 

93.0 

95.9 

97.0 

98.8 

99.9 

99.9 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

1  CO.  Q 

100.0 

100.0 

GE 

ol 

90.5 

77.1 

85.5 

93.0 

9S.9 

97.0 

96*8 

99.9 

99  .9 

99.7 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  930 


GE  1Q0QQ 
GE  9000 
GE  8000 
GE  7000 
GE  6000 


r 

r 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
US AFETAC 

AIK  MEAThEr  $F  Ry  IC t /M A  C 


PERCENTAGE  FREQUENCY  of  occurrence  of  ceiling  vfrsus  visibility 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 
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77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

GE 

35001 

9  1.7 

69.0 

73.7 

78.2 

79.6 

79.6 

79.6 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

79.9 

GE 

300  Q  | 

92.9 

7  1.0 

76.0 

81.0 

82.4 

82.5 

82.5 

82.8 

82  .8 

82.8 

»Z  -B 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

82.8 

GE 

25001 

43.7 

73.9 

7  8.8 

84.2 

86  .0 

86.  1 

86.1 

86.5 

86  .5 

86.5 

86.5 

66.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

GE 

20Q0I 

99.7 

76.9 

82.8 

8S.  5 

90.3 

90.4 

90.4 

90.8 

90  .6 

90.8 

90.3 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

90.8 

GE 

18001 

95.5 

78.2 

89.9 

90.2 

92.2 

92.3 

»Z.J 

92.6 

9Z.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

GE 

15G0I 

96.0 

8  q.  5 

87.1 

93.0 

94  .9 

95.1 

95.1 

95.4 

95  .4 

’5*4 

95.4 

9S.4 

95.4 

95.4 

95.4 

95.4 

GE 

1200 1 

96.0 

80.9 

8  7.5 

93.7 

95.6 

95.  7 

95.7 

96.0 

96  .0 

96.0 

96.0 

98.0 

9fe.O 

9  6.0 

96.0 

96.0 

GE 

1000) 

96.  1 

ai.j 

88.3 

94.4 

96  .6 

96.  8 

96.8 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

97.1 

”.1 

GE 

8001 

96.2 

8  1.5 

88.5 

94.7 

’7.0 

’7.  2 

97  .2 

97.5 

97  .5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

GE 

8001 

96.2 

81.5 

88  .5 

95.1 

97,4 

97.6 

97.7 

’s.i 

98 .1 

IS.  1 

98.1 

98. 1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

GE 

7G0| 

96.2 

81.5 

88  .5 

95.2 

97  .5 

97.  8 

98.0 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.  J 

98.  3 

98.3 

96.3 

GE 

8*0  0  1 

9  6*2 

81.8 

88*8 

95.5 

97.8 

98,  3 

98.4 

98.8 

98  .8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

98.8 

«8.8 

96.8 

GE 

5001 

96.  3 

81.9 

88.9 

95.7 

98.1 

98.6 

98.9 

99.6 

99  .6 

99.6 

99,6 

99.6 

99.6 

99.6 

99,6 

99.6 

GE 

IflOl 

96.  3 

81.9 

89. n 

95.8 

98.3 

98.9 

99. 2 

99.9 

99.9 

99.9 

ior.o 

100.0 

100.0 

1  OD.O 

100.0 

100.0 

GE 

300) 

96.3 

8  1.9 

89.0 

95.8 

98 .3 

98.9 

99.2 

99.9 

99  .9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100. 0 

GE 

200l 

46.  3 

81.9 

89.0 

95.8 

96.3 

98.9 

99  .2 

99.9 

99  .9 

99.9 

1Q0.0 

100.0 

100.0 

1  00.  G 

100.0 

1  00.0 

GE 

1001 

96.  3 

»1.’ 

89.0 

95.8 

98.3 

98.9 

99.2 

99.9 

99  .9 

99.9 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  oo.o 

GE 

ol 

96.  3 

81.9 

89.0 

95.8 

98.3 

98,9 

99.2 

99.9 

99  .9 

99.9 

1Q0.0 

100.0 

lQQ.O 

ino.o 

100.0 

ico.o 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


950 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC  FkOM  HOURLY  observations 

air  WEATHER  SEfiVlCE/MAC 


STATION  NUMBER:  724070  STATION  NAHE :  ATLANTIC  CItY  I AP  Nj  PERIOD  OF  RECORO:  70-67 


MONTH: 

AUG 

HOURS (L S T J ; 

i  500-1  700 

CC  ILlwO 

IN 

FEET 

i 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

S 

GE 

4 

GE  GE 

3  2  1/2 

VISIBILITY 
GE  GE 

2  11/2 

IN  STATUTE  MILES 

GE  GE  GE 

I  i  /«•  I  3/A 

GE 

5/0 

GE  Gf 

I/*  s/U 

GE  GE 

1/4  0 

NO 

CEIL  1 

33.4 

48.8 

52.5 

55.6 

56  .6 

56.  7 

56.7 

57.0 

S  7  .0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

57.0 

ge 

200001 

38.0 

56.6 

6  1  .0 

64 .9 

66.3 

66.5 

66.5 

66.8 

66  .8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.6 

06. 8 

66 . 8 

GE 

lgCQO j 

38.0 

56.6 

6  1  .0 

64.9 

66.3 

66.  5 

66.5 

6  6.8 

66  .6 

66 . 8 

66  .6 

6b  .8 

6  g  .  8 

6b.  8 

66.8 

66.8 

GF 

1  GOO  0 i 

38. 3 

56.t> 

6  1.0 

64.9 

66.3 

66.  5 

66 .5 

66.8 

66  .6 

66 . 8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66.8 

66-8 

GE 

140001 

38.  1 

56.8 

61.5 

65.5 

66  .9 

67.0 

67.0 

6  7.3 

67.J 

67.3 

67.3 

67.  3 

67.3 

67.3 

67.  3 

67.3 

GE 

!?OQOl 

39.  0 

58.5 

6  3.4 

67.4 

60  .8 

68.  9 

68.9 

69.2 

69-2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

GE 

100001 

40.2 

60.8 

65.6 

69.9 

71.3 

71.4 

71  .4 

71.7 

71  .7 

71.7 

71-7 

71.7 

71.7 

71.7 

71.7 

GE 

9C00l 

40.  3 

62.0 

67.3 

71,4 

72.8 

72.9 

72  .9 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

GE 

000  0  I 

40.6 

63.5 

68.9 

73.J 

75.2 

75.3 

75.3 

75.6 

75  .6 

75.6 

75.6 

75.6 

7S.6 

75.6 

7S.6 

75.6 

GE 

TOO  0  1 

4  1.0 

64.3 

69  .9 

74.3 

76 .1 

76.2 

76.2 

7  6  •  6 

7b  -6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

GE 

60001 

4  1.0 

64.6 

70 .2 

74.6 

76  .6 

76.  7 

76.7 

77.0 

77  .0 

77.Q 

77,0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

GE 

soca* 

4  1.5 

65.6 

71  .2 

75.6 

77,5 

77.  6 

77.6 

78.0 

78  .0 

7b.  0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78.0 

78-0 

GE 

45001 

43.  1 

68.0 

73.9 

78.5 

&0  .6 

80.8 

80  .8 

81.1 

bl  .1 

81.1 

81.1 

81.1 

81 . 1 

81.1 

81.1 

81.1 

GE 

40001 

43.3 

69.0 

75,3 

80.3 

82  .6 

82.7 

82.7 

83.0 

83.0 

83.0 

63.0 

83.0 

83.0 

83.0 

8  3.0 

83.0 

35001 

44. 7 

71.4 

78.0 

83.1 

8  5  .4 

65.  6 

85.6 

85.9 

85  .9 

85-9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

GE 

30001 

45.4 

72.8 

79.5 

84.6 

86.9 

87.  1 

87.1 

87.4 

87  .4 

87.4 

87  .4 

87.4 

87.4 

87. 4 

87.4 

87.4 

GE 

25001 

46.0 

74.6 

81.5 

86.8 

89  .6 

89.  8 

89.8 

90.2 

90-2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

GE 

20001 

46.2 

75.8 

83.2 

88.5 

9  i  .  4 

91.6 

9  I  .6 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

GE 

16001 

46.  7 

76.6 

84,0 

89.2 

92.2 

92.4 

92.4 

92.9 

92  .9 

92.9 

92,9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

GE 

15001 

47.2 

78. 1 

85.7 

91  .4 

94  .4 

94.7 

94  .6 

95.5 

95  .5 

95.5 

95  .5 

95.5 

95.5 

95.5 

95. S 

95.5 

GE 

12001 

47,3 

78.5 

06.5 

92.2 

95.3 

95.  7 

95.8 

96.6 

96  .6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96. 6 

GE 

lOUOl 

47.3 

78.7 

86.8 

92.8 

96.2 

96.  7 

96.8 

97.5 

97  .5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

97.5 

GE 

9001 

47.3 

78.7 

86.8 

93.2 

96 .7 

97.2 

97.3 

98.1 

98.1 

98 , 1 

98 . 1 

98. 1 

98.1 

98.1 

98.1 

96 . 1 

GE 

600) 

47.3 

78.7 

86  .8 

93.2 

96  .9 

97.4 

97.5 

98.3 

98  .3 

98.3 

98.3 

98.3 

98.3 

98-3 

98.3 

98.3 

GE 

7001 

HT.3 

78.8 

0  6.9 

93.4 

97.1 

97.6 

97.7 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

GE 

6G0| 

4  7.  3 

79.  1 

87.2 

93.8 

97.5 

98*  1 

98.3 

99.0 

99  .0 

99.0 

99,o 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

99.0 

GE 

5001 

4  7.3 

79.1 

87.2 

93.9 

97.7 

98.  3 

98.5 

99.4 

99  .6 

99-4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GE 

400) 

4  7.  3 

79.1 

8  7  .2 

93.9 

97.7 

98.  3 

96.6 

100.0 

100  .0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1Q0.0 

100.0 

GE 

Tool 

47.3 

79.  t 

87.2 

93.9 

97.7 

98.3 

98.6 

loo-o 

100  .0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

GE 

200) 

47,3 

79  . 

*7 .2 

93.9 

97.7 

98.  3 

98.6 

100.0 

100  .0 

ioo*o 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

GE 

1  GO  1 

47.3 

79. i 

8  7.2 

93.9 

97  .7 

98.3 

98.6 

100*0 

100  .0 

100.0 

100.0 

100.0 

1 00-0 

loo-a 

100-0 

10  0.0 

St 

0| 

4  7.  I 

79.  1 

87.2 

93.9 

97.7 

98.3 

98.6 

100.0 

100  .0 

1  DO  •  0 

100.0 

100.0 

100. 0 

100.0 

100.0 

Loa.o 

TOIAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS.  930 


global  climatology  branch  pe  rce  n  ta  ge  frequency  of  occurrence  of  ceiling  versus  visibility 

USAFET*C  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  WEATHER  SERVICE /MAC 

STATION  NUMBER:  724370  STATION  NAME;  ATLANTIC  CITY  I *P  NJ  PERIOD  OF  RECORD:  78-87 

MONTh:  AUG  HQUrs<GSTI:  1800-2000 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  | 

FEET  | 

GE 

10 

GE 

6 

ge 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1  /4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

5/lb 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

C£IL  1 

32.9 

4  7.0 

5  0.0 

54.5 

55.5 

56.  1 

56  .6 

56.6 

56  .6 

56*6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

56.6 

GE 

200001 

3  9.  3 

55. S 

59.7 

65.3 

66  •  3 

67.0 

67.4 

67.4 

67  .4 

67.4 

6  7.4 

6  7.4 

6  7.4 

67.4 

6  7.4 

67.4  , 

GE 

183001 

30.3 

55. s 

59*7 

65.3 

66.3 

67. Q 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67 ,4 

GE 

160001 

38.4 

55.6 

59.8 

65,4 

66  . 

67-  1 

67.5 

67.5 

67  .5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67.5 

67. S 

67.5 

GE 

I’nool 

38.  7 

56.2 

60  .5 

66.1 

67  .2 

67.8 

68 .3 

68 , 3 

be  .5 

68.3 

68  •  3 

68.3 

68 . 3 

68.3 

68.3 

68 . 3 

GE 

120001 

9  0.0 

5  7.8 

b  2  .4 

68,0 

69  .0 

69.  7 

70.1 

70.1 

70  .1 

70.  1 

70.1 

70.1 

70.  I 

70.  1 

70.  1 

70.  1 

GE 

1  000  0 1 

91.3 

60.5 

65.3 

71  .0 

72.2 

72.  a 

73.2 

73.2 

73  .2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

GE 

90001 

91.1 

61.1 

66,2 

71.9 

73.1 

73.9 

74.3 

74.3 

74  .3 

74 . 3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

GE 

soool 

92.5 

63.3 

69.0 

74.8 

76.0 

76.  8 

n.i 

77.2 

77  .2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

77.2 

GE 

70001 

92.7 

6  4  .  C 

69  .8 

76.0 

77.2 

<8.  1 

78.5 

78.5 

78  .5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

78.5 

16. b 

GE 

600 0  | 

42.7 

64.1 

6  9.9 

76.1 

77.3 

78.2 

78.6 

78.6 

78  .6 

78.6 

78.6 

78.6 

78. fc 

78.6 

78.6 

76. b  | 

GE 

50001 

9  3.5 

65.7 

1  1  *6 

77.8 

79  .0 

79.9 

60.3 

80.3 

8o.3 

80.3 

80.3 

80. 3 

80.  3 

80.3 

80.  3 

60.} 

GE 

••5001 

94.2 

67.5 

73.5 

79.9 

8  1  .1 

«i.» 

82  .1 

82.4 

82  .4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

GE 

10001 

44.8 

69.0 

75.2 

81  .8 

83.1 

84.  1 

84.6 

84.6 

84  .6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 

84.6 ; 

GE 

35001 

45.3 

70.4 

76.6 

83.4 

84.7 

85.7 

86.2 

86.2 

86  .2 

86.2 

86.2 

Sfc.2 

eb.z 

86.2 

86.2 

8b. 2 

GE 

3oool 

IS-8 

71.7 

77.8 

84 .7 

86  .0 

87.0 

87.5 

87. 5 

87.5 

87. 5 

87  .5 

87.5 

87.5 

87.5 

87.5 

67.5  , 

GE 

25001 

46.Q 

73.0 

79.1 

86.0 

87.3 

88.4 

88  .9 

83.9 

88  .9 

88.9 

8  8.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

8B  •  9  1 

GE 

20UO  1 

46.  1 

73.2 

79.6 

86.6 

88  .0 

89.  1 

89.7 

89.7 

89*7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.  7 

89.7 

89.7 

GE 

18001 

46.3 

73.7 

8  o  » 1 

87.2 

88.7 

89.9 

90.4 

90.4 

90  .4 

90.1 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4 

90.4  ! 

GE 

1500  1 

4  6*6 

75.2 

8  1  .7 

89.0 

90.9 

92.0 

92.6 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

’2.7 

’2.7 

92.7 

9Z.7  . 

GE 

12001 

46.7 

75.1 

82.4 

09.8 

91  .8 

93.  1 

93.7 

93.8 

93.8 

93.9 

93.9 

93.9 

94.0 

94.0 

94.0 

94,0  , 

GE 

10001 

46.8 

76.0 

83.7 

91  .2 

93.2 

94.  5 

*5*1 

95.2 

95  .2 

95.3 

95.3 

95.3 

95.4 

95.4 

95.4 

95,4 

r>E 

9001 

46.9 

76.1 

84.1 

91.8 

93.9 

95.2 

95.7 

95.9 

95  .9 

9b. 0 

96.0 

96.0 

96.1 

96.1 

96.1 

96.1  ; 

GE 

800  | 

4  7,  0 

76.3 

84  ,4 

92.2 

94  .2 

95.5 

96.0 

96.2 

96  .2 

96.5 

96  .5 

96.5 

«b.b 

96.6 

96.6 

96,6  ■ 

GE 

7001 

17.0 

7b. 5 

04  .8 

93.3 

95  .4 

96.  7 

97.2 

97.4 

97  .4 

97.7 

97.7 

97.  7 

97.8 

97.8 

97.8 

97.8 , 

GE 

6001 

4  7.0 

76.6 

84.9 

93.1 

95.5 

96.  8 

97.4 

97.6 

97  ,b 

98.0 

90  .0 

98.0 

98.1 

98.  1 

98.1 

98.1  j 

GE 

5Q0I 

47.0 

76.9 

85.3 

94 .1 

96.1 

97.4 

98.3 

98.5 

98  .5 

99.0 

99.0 

99.0 

99,1 

99.  1 

99.  1 

99.1  1 

GE 

MODI 

47.0 

77.1 

85.5 

94.5 

96.6 

98.  D 

98.8 

99.0 

99  .0 

99.6 

99,6 

99.6 

99.  7 

99.  7 

99.7 

99.7 1 

GE 

JOOl 

4  7»  0 

77.1 

85.6 

94.7 

96.9 

98.  3 

99.1 

99,4 

99.4 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

100. 0 

1  DO  •  0 

GE 

2001 

4  7.0 

77.  1 

85.6 

94 .7 

96.9 

98.  3 

99.1 

99.4 

99  .4 

99.9 

99,9 

99.9 

100. 0 

100.0 

100.0 

100.0  I 

GE 

lool 

4  7  »  D 

77.1 

85.6 

94 .7 

9b  .9 

98.  3 

99.x 

??  .  4 

99.4 

99.9 

99  .9 

99.9 

100. Q 

1  00*0 

100.0 

1 00.0  { 

GE 

01 

47.0 

77.1 

85.6 

94.7 

96  .9 

98.  3 

99.1 

99.4 

99.4 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

1  00.0 

100.0 

100.0  1 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  93q 


GLuBAL  climatology  branch 
uSafetac 

aIR  W£AThER  service/mac 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER  : 

72407C 

ST  AT  1  ON 

NAME  : 

ATLANTIC  CITY 

TAP 

NJ 

PERIOD 

OF  RECORD:  78 

-8  7 

month 

AUG 

HOURS ( L  S  T  1  ; 

2100-23Q0 

CE  iLlNb 

VISIBILITY 

IN  STATUTE  MILES 

IN  } 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  1 

10 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1  /4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

5716 

1/4 

0 

NO 

CEIL  1 

36.  3 

51.6 

54.1 

56.9 

58  .7 

59.9 

60.3 

60.5 

60  .5 

60.8 

60.8 

60.8 

6Q.8 

60.8 

60.8 

60.8 

Gf 

20000} 

40.2 

58.1 

6  1  .5 

64.8 

66.9 

68.  1 

68.6 

68.8 

68  .8 

69.0 

69.0 

69.0 

69. 1 

69.  1 

69.1 

69.1 

GE 

lgOOOl 

40.2 

58.1 

6  1  .5 

64.8 

66  .9 

6b.  1 

68  .6 

68.8 

68  .8 

69 . 0 

69.0 

G9.q 

69.1 

69*  1 

69.  1 

69 . 1 

GE 

1 600  0 l 

40,2 

5  8.1 

61  .5 

64.8 

66  .9 

68.  1 

68.6 

68.8 

68  .8 

69.0 

69.0 

69.0 

69.  1 

69.  1 

fc’.l 

b’.J 

GE 

i«oa  o  J 

40.2 

58.2 

6  I  .6 

64.9 

67.0 

68.2 

68.7 

68.9 

68  .9 

69. 1 

69 . 1 

69.1 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

GE 

L  200  3 1 

4  1.8 

60.5 

64.2 

67.5 

69  .7 

7 G.  9 

71  .4 

71.6 

71  .6 

71.8 

71  .8 

71.8 

71.9 

71.9 

71.9 

71.9 

GE 

13000} 

4  3.4 

63.4 

6  7.2 

70.6 

72.8 

74.0 

74.5 

74.7 

74  .7 

74 . 9 

74  .9 

75.9 

75.1 

75.  1 

75.1 

7S.1 

GE 

90001 

43.5 

64.1 

68.0 

71  .9 

73.5 

74. 7 

75.3 

75.5 

75. 5 

75.7 

75.7 

75.7 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

GE 

80001 

44.0 

65.3 

69.1 

73.0 

75.2 

7b.  3 

7ft.’ 

77.1 

77.1 

77.3 

77.3 

77.3 

77.4 

77.4 

77.4 

77.4 

GE 

TOGO  i 

44.9 

66.3 

70.2 

74.2 

76.3 

77.5 

78.1 

78.3 

78  .3 

78.5 

78.5 

78.5 

78.6 

70,6 

78.6 

78  .6 

GE 

fcOQO| 

45. 4 

66.9 

7  0.9 

74 .8 

77.0 

78.2 

78.7 

78.9 

78  .9 

79.  1 

79.1 

79.1 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

GE 

SOQOI 

46.  8 

68.9 

73,2 

77.2 

79.4 

80.  5 

81 .1 

81.3 

81  .3 

81  .S 

81  .5 

81.5 

81.6 

81,6 

81.6 

8  1.6 

GE 

850  0 1 

47.5 

70.5 

74  .9 

78.9 

8l.6 

82.5 

83.0 

63.2 

83  .2 

63.4 

83.4 

83.4 

83.5 

83.5 

63.5 

81.5 

GE 

*4000  t 

4B.0 

71.2 

75.8 

79.8 

82  .2 

83.  3 

84  .0 

69.2 

84  .2 

84.4 

84  .4 

84.4 

84.5 

84.5 

84.5 

84 . 5 

GE 

3SQ0I 

48.5 

72.0 

76.8 

80.9 

83.2 

84.  4 

85.2 

85.4 

85  .4 

85.6 

85  .6 

85.6 

85.7 

85.7 

85.7 

65.7 

GE 

3oool 

89.8 

73.8 

78.5 

82.6 

84  .9 

86.  1 

86.9 

87.1 

87,1 

87.3 

87.3 

87.3 

87.4 

87, n 

87.  u 

87.4 

GE 

25001 

49.9 

74.4 

79.1 

83.2 

85  .6 

66.  8 

87.5 

87.7 

87.7 

88.0 

88.0 

88.0 

88.1 

88.  1 

B  8  •  1 

88.1 

GE 

20001 

SO. 5 

75.6 

80.3 

84.6 

87.1 

88.  3 

89.0 

89.2 

89  .2 

89.5 

89. S 

89.5 

89.6 

89.6 

89.6 

89.6 

GE 

18001 

50.5 

75.6 

80-3 

84 .7 

87  .2 

88.4 

89.1 

89.4 

89  ,4 

89.6 

89.6 

89*6 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

GE 

15001 

51.1 

76.7 

81.5 

85.9 

68  .5 

89.  8 

90.6 

90.9 

90  .9 

91 . 1 

91.1 

91 . 1 

’l.? 

91.2 

91.2 

91.2 

GE 

12001 

51.3 

n.2 

82.2 

86.6 

89 .1 

90.  4 

91.3 

91.5 

91  .5 

91.7 

91  .7 

91.7 

91.8 

9  1.8 

91  ,8 

9i  .8 

GE 

10001 

52.0 

78.5 

8  3.5 

88.1 

90.6 

9 1 . 9 

92.8 

93.0 

93.0 

93.2 

93.2 

93.2 

93.3 

93.3 

93.3 

93.3 

GE 

9  U  0  1 

52.  2 

78.6 

8  3.7 

88.2 

90.8 

92.0 

92.9 

93.1 

93.1 

93.3 

93.3 

93.3 

93,4 

93.4 

93.5 

93.5 

GE 

8  0  0  | 

52.2 

78.8 

84  .0 

88  .6 

91  .2 

92.5 

93.3 

93.5 

93.5 

93.8 

93.8 

’3.6 

93.9 

93.9 

94.0 

9«.o 

GE 

700l 

&2.4 

7^.0 

84  .4 

89.2 

91  .9 

93.2 

94.1 

94.3 

94.3 

94.5 

94.5 

94.5 

94 .6 

94,6 

94.7 

94 . 7 

GE 

8001 

52.4 

79.1 

84.5 

89.4 

52.2 

93.  5 

94  .4 

94.6 

94  .6 

94 . 8 

94 .6 

94.6 

94.9 

94,9 

95.  1 

95.1 

GE 

5qoI 

52.6 

79.9 

85.3 

9  J  *2 

93.1 

94.6 

95  .8 

96.1 

96 .1 

96.8 

96.8 

96.8 

96.9 

96.9 

97,0 

97.0 

GE 

400| 

52.6 

80.3 

85.9 

91  .2 

94 .1 

95.  7 

97.2 

97.6 

97  .6 

98.5 

98.5 

98.5 

98.6 

98.6 

98.7 

98.7 

6E 

3001 

52.6 

80.5 

86.1 

91.6 

94  .6 

96.  2 

98.0 

98.5 

98  .5 

99.4 

99.5 

99.5 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

GE 

2001 

52.6 

8  Q  ,  5 

66.1 

91*7 

94  .7 

96.  3 

98.1 

98.6 

98  .6 

99.5 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.6 

99.8 

GE 

1001 

52.6 

80.5 

86.1 

91.7 

94,7 

96.5 

98*2 

98.7 

98  .7 

99.6 

99.7 

99.7 

99.6 

99.8 

100.0 

1 00.0 

&E 

01 

52.6 

8q.  5 

86.1 

91.7 

94.7 

96.3 

98.2 

98.7 

98.7 

99-6 

99  •  7 

99.7 

99.8 

99.8 

TOO. a 

1  00  -0 

930 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


GLOBAL  CLIMAT0L06V  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENc*  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFEtAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

air  weather  service/mac 

station  NUMBER;  72*070  STATION  NAME:  ATLANTIC  CIjY  I AP  NJ  PERIOD  OF  RECORO:  78-87 

MONTH:  AUG  HOURSlLSTl.  ALL 


CEILING  VISIBILITY  IN  SlATUTf  M  jLE  S 


1«  1 
FEET  1 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

6t 

S/8 

GE 

1/2 

GE 

5/lb 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL  1 

30.0 

44.9 

4  7.8 

51.2 

53.2 

53.  9 

54  .S 

54.9 

54  .9 

55.4 

55.5 

55.5 

55.9 

55.9 

56.2 

56.2 

GE 

200001 

34.1 

51.3 

54  .9 

59.2 

61.5 

62.  3 

63.0 

63.4 

6  3  .4 

63.9 

64.0 

64.0 

64 .4 

64.4 

64,7 

64.6 

GE 

180001 

34.1 

51.3 

54  .9 

59.2 

61  .5 

62.  3 

63. 0 

63.4 

63  .4 

63.9 

64,0 

6  9.0 

64.4 

64.4 

64.7 

64.8 

GE 

igoooI 

34.2 

51.4 

55.0 

59.2 

61  .6 

62.4 

63.Q 

63.4 

63.5 

64.0 

64 . 1 

64 . 1 

64.5 

64.5 

64  •  8 

64 . 9 

GE 

140001 

34.3 

51.7 

55.9 

59  •  7 

62 .1 

62.8 

63.5 

63.9 

63  .9 

64.4 

64.5 

64.6 

64.9 

65.0 

65.3 

65.3 

GE 

120001 

3  S.  7 

53.7 

57.5 

61  .8 

64  .3 

65.  1 

65.8 

66.2 

66  .2 

66.8 

66  .9 

66.9 

67.3 

67.3 

67.6 

67.7 

GE 

100001 

3  7.0 

56.2 

60.3 

64.9 

67.4 

68.2 

68. 9 

69.3 

69  .4 

69,9 

70.0 

'j.i 

70.4 

70.5 

70.8 

70.8 

GE 

90001 

3'. 3 

56.9 

fcl.O 

65.6 

68  .2 

69.0 

69.7 

7q.  1 

70.2 

70.7 

70.9 

7Q.9 

71.3 

71.3 

'1.8 

'1.7 

GE 

80001 

38.  3 

S  8  •  7 

6  3.1 

88.1 

'0.7 

71*6 

72.3 

72.8 

72  .9 

73.4 

73.6 

7  3.6 

74.0 

74.0 

74.3 

74,4 

GE 

TCOOI 

38.8 

59.5 

63.9 

69.0 

71  .6 

72.5 

73-3 

73-8 

73  .8 

74,4 

74.5 

74.5 

74.9 

75.0 

75.  3 

75.4 

ge 

60031 

38.9 

59.7 

64.2 

69.3 

71  .9 

72.8 

73.6 

74.1 

'’.1 

7*.  7 

74.8 

74.8 

75.2 

75.3 

75.6 

75.7 

GE 

GOO  0  1 

39*5 

60.9 

65.5 

70.7 

73.4 

74.2 

75.0 

75.5 

75.6 

76.1 

76.3 

76.3 

76.7 

76.  T 

77.0 

77.1 

GE 

95001 

40.5 

62.5 

87.2 

72.6 

75  .3 

76. 2 

77.1 

77.6 

77  .6 

78.2 

78.3 

78.4 

78.8 

78.8 

79.1 

".2 

GE 

9COOI 

41.1 

63.8 

68.8 

74.3 

".2 

78.1 

79*0 

79.5 

79.6 

80.1 

80.3 

80.  3 

80-7 

80.7 

81.0 

81.1 

GE 

3SD0I 

4  1.8 

65.1 

70.3 

75.9 

78  .8 

79.  7 

80.6 

*1.2 

Sl  .2 

81.8 

81  .9 

81.9 

82.3 

82.4 

82.7 

62.8 

GE 

30QQ| 

42.5 

66.4 

7  1.6 

77  .4 

80.3 

81.3 

82.2 

82.8 

82.  8 

83.4 

83.5 

83.5 

83.9 

84.0 

84.3 

84.4 

GE 

25ool 

4  3.1 

67.9 

73.2 

79.1 

82.3 

83.3 

84,3 

84.8 

84  .9 

85.4 

85.6 

8S.6 

86.0 

86.0 

86.4 

Bb.5 

GE 

2000| 

43.6 

69.3 

74.9 

81  .0 

84  .2 

85.2 

86.3 

86.8 

86  .9 

87,4 

87.6 

87.8 

88.0 

88.0 

68.3 

SB  .4 

GE 

19001 

9  5.9 

70,0 

75.6 

81  .8 

85.1 

86.  1 

07.1 

87.7 

87  .7 

88.3 

68.5 

88.5 

88.9 

88.9 

8’* 2 

89.3 

GE 

15001 

44.2 

'1.3 

".2 

83.5 

66  .8 

87.9 

89.0 

89.6 

89  .6 

90.2 

90.3 

93.4 

90.8 

90.8 

91.1 

’1.2 

GE 

12001 

44.4 

71.8 

77.9 

84.4 

87  .8 

89.0 

90.2 

90.8 

90.8 

91 .4 

91  .6 

91.6 

92.0 

92.0 

92.4 

92.5 

GE 

10001 

44.6 

72.5 

78. 8 

85.4 

89  .0 

90.  2 

91  .4 

92.1 

’2.2 

’2.8 

92.9 

93.0 

93.4 

93.4 

93.8 

93.0 

GE 

9001 

44.6 

72.7 

79.0 

8S.8 

89.4 

90.6 

91  .9 

92.6 

92.6 

93.3 

93.5 

’J.S 

93-9 

94.0 

94.3 

94 .4 

GE 

eooj 

44.6 

'2.8 

79.1 

86.0 

89.7 

90.9 

92.2 

’3.0 

93.0 

93.7 

93.9 

93.9 

94 . 3 

94.4 

94.7 

94 . 8 

GE 

7001 

44.7 

73.0 

79.4 

86.6 

90.2 

91.5 

92.0 

93.6 

93.6 

94 . 3 

94.5 

94.5 

95.0 

95.0 

95.4 

95. S 

GE 

tool 

44.7 

73.3 

79.8 

87.1 

90  .8 

92.  1 

93.6 

94.4 

94  .4 

95.1 

95.3 

95.  3 

95.8 

95.8 

96.  1 

96 .2 

GE 

500f 

44.  7 

73.6 

80.1 

87.6 

91  .4 

92.8 

94  .4 

95,3 

95.3 

96.  1 

’8.9 

’8.9 

96.8 

96.9 

97.2 

97,3 

GE 

900l 

4  4.7 

73.8 

80.4 

88.0 

91  .9 

93.4 

95.1 

96,1 

9b  .2 

97.0 

97.3 

97.3 

97.8 

97,8 

98,2 

98.5 

GE 

3001 

44.7 

73.9 

8  0.5 

88.2 

92  .2 

93.  7 

95.5 

96.6 

96  .6 

97.5 

97.8 

97.9 

98.4 

98.4 

98.8 

90 . 9 

GE 

2001 

44.7 

73.9 

00.5 

88.2 

92.2 

’3.7 

’5.8 

96.7 

96  .7 

97.7 

98.0 

98.0 

98.6 

98.7 

99,1 

99.2 

GE 

loot 

44.7 

73.9 

80.5 

88.2 

92.2 

93.7 

95.6 

96.7 

96  .7 

97.7 

98.1 

98.1 

98.8 

98. 8 

99,4 

99.6 

GE 

01 

44.7 

73.9 

80.5 

88.2 

92.2 

93.7 

95  .6 

96.7 

96  .7 

97.7 

98.1 

98.  1 

98,8 

’8.8 

99.4 

I  00.0 

I0|AL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  7440 


global  climatology  branch 

USAFETAC 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

from  hourly  observations 


STATION 

NUMBER : 

724070 

STATION 

NAME  ; 

ATLANTIC  CITY 

I  AP  nj 

period 

MONTh: 

OF  RECORD:  78-87 
:  SEp  hqUrs  *L  $  T 1 : 

0000-0  200 

CE  1LING 
IN 

i 

GE 

GE 

G£ 

GE 

GE  GE 

V  ISISIL1TY ' 
GE  GE 

IN  STATUTE  MILES 

GE  GE  GE 

GE 

GE  GE 

GE  GE 

FEET 

i 

10 

6 

5 

4 

3  2  1/2 

2  1  1/2 

1  1 /A  l  3/4 

S/8 

1/2  S/lb 

1  /4  0 

NO 

ceu  I 

4  1.3 

50.9 

52.9 

54.3 

55.2 

55.2 

56.1 

56.2 

56.3 

S6-4 

56.4 

56.4 

56.7 

56.7 

57. 2 

57,3 

GE 

200001 

4  3,9 

55.6 

57.8 

59.4 

60.4 

60,4 

61.3 

61.4 

61  .6 

61.7 

61 .7 

61.7 

61.9 

61.9 

62.4 

62.6 

GE 

180001 

4  3.9 

55.6 

5  7.6 

59.4 

60.4 

60.  4 

61  .3 

61.4 

61  .6 

61.7 

61  .7 

61.7 

61.9 

6  1.9 

62.4 

62.6 

GE 

160001 

4  3.9 

55.6 

57.8 

59  .4 

6  0  .14 

60*4 

61.3 

61.4 

61  .6 

61.7 

61.7 

61.7 

61.9 

61.9 

62.4 

62.6 

GE 

I’oool 

4  3.9 

55.6 

5  7.8 

59.4 

60.4 

60.  4 

61 .3 

61.4 

61  *6 

61.7 

61 .7 

61 . 7 

61.9 

61.9 

62.4 

62.6 

GE 

120001 

44.7 

56.4 

59,o 

6Q.9 

61  .9 

61.9 

62.8 

62.9 

63  .0 

63.1 

63.1 

63.1 

63.3 

63.3 

63.9 

64.0 

GE 

looool 

58-6 

61.1 

63.0 

64  .0 

64.  0 

64  .9 

65.0 

65.1 

65.2 

65.2 

65.2 

65.4 

65.4 

66*1 

66.2 

GE 

90001 

4b. 2 

59.1 

61  .8 

<>3.7 

64  .8 

64.8 

65.7 

65.8 

65.9 

66*0 

66.0 

66.0 

66.2 

66.2 

66.9 

6  T  .0 

GE 

80001 

48 .2 

62.3 

65.0 

67.0 

68.3 

68.3 

69.2 

69*3 

69  .4 

69.6 

69.6 

69.6 

69. 8 

69.8 

70.4 

70. b 

&E 

70001 

50.0 

64.3 

6  7.0 

69.0 

70  .3 

70.  3 

71  .2 

71.3 

71  .4 

7 1  •  6 

71.6 

71.6 

71.8 

71.8 

72.4 

72.6 

GE 

60U0I 

50.2 

64.6 

67.2 

69.2 

7o  *6 

70.6 

71  .4 

71.6 

71  .7 

71.8 

71.8 

71.8 

72.0 

72.0 

72.7 

72.8 

GE 

SOOOI 

51.7 

66.3 

69.0 

71  .0 

72.3 

72.3 

73.2 

73.3 

73.4 

73.6 

73.6 

73.6 

73.8 

73.8 

74,4 

74.6 

GE 

95001 

53.7 

68.6 

71.2 

73.4 

74  .9 

74.9 

75.8 

75.9 

76  .0 

76.1 

76.1 

76.1 

76.3 

76.3 

77.0 

77.1 

GE 

90001 

54.6 

7  Q.  0 

72.7 

74.9 

76.4 

76.  4 

77.3 

77.4 

77-6 

77.7 

77.7 

77.7 

77.9 

77.9 

78.6 

78.7 

GE 

35001 

55.7 

71.4 

74.1 

76.3 

78.1 

78.  I 

79.0 

79.2 

79  .3 

79.4 

79.4 

79.4 

79.7 

79.7 

80.3 

80.4 

GE 

3ooOl 

56.  1 

72.6 

75.4 

77.7 

79.6 

79.6 

80. 4 

80.7 

80.8 

80.9 

80.9 

80.9 

81.1 

6  1  •  1 

81.8 

81.9 

GE 

25001 

57.4 

74.7 

77.7 

®0  •  Q 

81  .9 

81.9 

82.8 

83.0 

83.1 

83.2 

83.2 

83.2 

83.4 

83.4 

84.1 

84  .2 

GE 

?OQ0l 

59.2 

77.0 

80.0 

82.4 

84  .3 

84.3 

85.2 

85.4 

85  .6 

85.7 

85  .  t 

e: .  7 

85.9 

85. 9 

86.6 

86.7 

GE 

18001 

59.6 

77.6 

BO* 6 

83.0 

84  .9 

84.9 

85.8 

86.0 

86.1 

86.2 

86.2 

86.2 

86.4 

86.4 

87.1 

87.2 

GE 

15001 

60.  1 

7  8*1 

81.1 

83.7 

85.6 

85.6 

86.4 

86.7 

66  .8 

86.9 

86.9 

8b  ,9 

87.1 

87.I 

87.8 

87.9 

GE 

IZOOl 

60.6 

78.6 

81.7 

84.3 

86.3 

86.3 

87,2 

87.4 

87  .6 

87.7 

87.7 

87.7 

87,9 

87.9 

88,6 

88.7 

GE 

10001 

61.1 

79.4 

8  2  .8 

85.4 

87.4 

87.4 

88.3 

88.7 

88.6 

68.9 

68.9 

88.9 

89,2 

89.2 

89.9 

90.0 

GE 

9001 

61.2 

79.8 

83*1 

85.8 

88.0 

88.0 

88.9 

89.2 

89.3 

e9.4 

89.4 

89.4 

89.8 

89.8 

90.6 

9q  «  7 

GE 

800| 

61.4 

80.  1 

83.6 

86.2 

88  .4 

88.4 

89.3 

89,8 

89  .9 

90.0 

90.0 

9fl  •  0 

90.3 

90.3 

91.1 

91.2 

GE 

7001 

6  i  ,  6 

80. a 

84.6 

87.3 

89.6 

89.6 

90.4 

90.9 

91  .0 

91.1 

91 .1 

91.1 

91.4 

9  1.4 

’2.2 

92.3 

GE 

6001 

61.9 

81.1 

85.0 

87.8 

90.0 

9C.0 

90.9 

91.3 

91  .4 

91.6 

91  .6 

91.6 

91,9 

91.9 

92.7 

92.8 

GE 

5001 

62.  3 

82.4 

86.4 

89.4 

91  .7 

91.8 

92.9 

93.4 

93.6 

93.7 

93.7 

93.7 

94.0 

94.0 

94.8 

94.9 

GE 

9001 

62.  3 

83.1 

87.1 

’0.7 

92  .9 

93.0 

94  .2 

94.9 

95  .0 

95.1 

95.1 

95.1 

95.4 

95.4 

96.2 

96.3 

GE 

300l 

62.  3 

83.1 

87.3 

91.1 

93.3 

93.  4 

95.  Q 

95.7 

95  .8 

96.2 

96.2 

96.2 

96.6 

96.6 

97.3 

97.4 

GE 

2001 

62.  3 

83.1 

87.3 

91.2 

?3.4 

93.7 

95.4 

96.3 

96  .4 

97.1 

97.1 

97.1 

97.6 

97.6 

98.3 

98,4 

GE 

tool 

62.  3 

83.1 

87.3 

91  .2 

93.4 

93.7 

95.6 

96.4 

96  .6 

97.3 

97.6 

97.6 

98.1 

98.1 

98.9 

99.1 

GE 

01 

62.  3 

83.1 

8  7.3 

91  .2 

93  .4 

93.  7 

95  .6 

96.4 

96.6 

97.3 

97.6 

97.6 

98.2 

98.2 

99.3 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  9Q0 


GLOBAL  CL IM  A  7  OLO  GY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

*IK  VEaThER  SERV ICL/hAC 


STATION  NUMBER: 

729070 

STATION  name  : 

ATLANTIC  CUT 

1AP 

NJ 

PERIOD 

OF  RECORO:  78 

-8  7 

MONTH  j 

:  SEP 

HOURS  <  LS  T 1 . 

0300.0500 

CE  ILlNG 

*  ‘ 

VISIBILITY 

IN  STATUTE  MILES 

IN  1 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GC 

GE 

GE  i 

FLET  I 

10 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1  /4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

5/16 

1/4 

0 

NO 

CEIL  1 

37.7 

48.2 

50.8 

53.1 

59  .9 

s..  9 

55.7 

S6.0 

56  .0 

56.6 

57.0 

57.0 

57.7 

57.7 

58.1 

59,0 

Ge 

203001 

90.2 

51.8 

59.4 

S7 .0 

59  .0 

59.  0 

59  .9 

60.2 

60  .2 

60.8 

61  .2 

61.2 

61.9 

61.9 

62.4 

63.4 

GE 

i8oool 

90.2 

51.8 

54  .4 

57.0 

59 -D 

59.0 

59  .9 

60.2 

60  .2 

60.6 

61  .2 

8'.  .2 

61.9 

61*9 

62.4 

63.4 

GE 

160001 

90.2 

51.8 

54  .4 

57.0 

59  .0 

S9.Q 

S9.9 

60.2 

60  .2 

60.8 

61  .2 

61.2 

61.9 

61.9 

62.4 

63.4 

GE 

14DQ0I 

90.2 

51.8 

54.4 

57.0 

S’.O 

5  9*9 

6Q.2 

60.2 

60.8 

61  .2 

61.2 

61.9 

61.9 

62.4 

63.4 

GE 

120U0J 

9  0*  9 

53.0 

55.7 

56.2 

60  .2 

60.2 

61 .1 

61  .8 

6 1  -4 

62.0 

62.4 

62.4 

63.1 

63.1 

6  3.7 

64.7 

GE 

10000] 

92.3 

55.2 

57.9 

60.6 

62.7 

62.  7 

63.6 

63.9 

63  .9 

64.4 

64.9 

64.9 

b5  •  6 

65.6 

66. 1 

67.1 

GE 

9000] 

92.9 

50.9 

61  .6 

63.7 

63.  7 

64  .6 

64.9 

64  .9 

65.4 

65.9 

65.9 

66.6 

66,6 

6^.1 

be.i 

GE 

80001 

99.0 

58.3 

6  1.1 

69 .0 

67.2 

67.2 

68.1 

68.6 

68  .6 

69.1 

69.6 

69.6 

70.2 

70.2 

70.8 

71.8 

GE 

'oool 

95.6 

60.2 

63.1 

66.0 

69.2 

69.2 

70.1 

70. b 

7  0  .6 

71 . 1 

71.6 

71.6 

72.2 

72.2 

72.8 

73.6 

GE 

fcOOO) 

95.8 

60.9 

63.3 

66  .2 

69.4 

69.4 

70.3 

70.8 

70.8 

*i.j 

71.8 

71.8 

72.4 

72.4 

73,0 

74.0 

GE 

Soool 

9  7.  A 

62.9 

65.3 

66.2 

71  .4 

71.4 

72.3 

72.8 

72.8 

73.3 

73.8 

73.8 

74.4 

79., 

76.0 

76.0 

GE 

65001 

98.0 

63.9 

66.4 

69.3 

72  .6 

72.6 

73.4 

73.9 

73  .9 

74.4 

74.9 

74.9 

75.6 

75.6 

76.1 

77 . 1 

GE 

90001 

90.7 

69.1 

67.1 

70.1 

73.3 

7  3.3 

7».2 

74.7 

74  .7 

75.2 

75.7 

75.7 

76.3 

76.3 

76.9 

77.9 

&E 

35001 

99.2 

64.9 

68  .0 

71.0 

74  .2 

74.  3 

75.3 

75.8 

75.8 

7b.  J 

76-8 

76.8 

77.4 

77.4 

78,0 

79.0 

GE 

30001 

51.0 

66.9 

70.3 

73.3 

76.7 

76.  9 

77.9 

78.3 

78.3 

78.9 

79.3 

79,3 

»o.o 

80.0 

60.6 

81.6 

GE 

2S00I 

52.6 

60.8 

72.2 

75.3 

78.7 

79.0 

80.0 

80.4 

80.4 

81.0 

81  .4 

81.4 

82.1 

82.1 

82,7 

83.7 

GE 

2000  1 

S3. 3 

69.7 

73.2 

76.3 

79.7 

80.0 

8l  .0 

81.4 

81  .4 

82.0 

82.4 

82.4 

83.1 

83.  1 

83,7 

84 .7 

GE 

18001 

S3. 6 

70.2 

73.8 

76.9 

BO  .2 

80.6 

81  .6 

87.0 

62.0 

87.6 

83.0 

83.0 

83.7 

83.  7 

84.2 

85.2 

GE 

15001 

53.9 

71.1 

74.0 

78.0 

81  .3 

81.7 

82.7 

83.1 

63  .1 

83,7 

84. 1 

84.1 

84.8 

84.8 

85.4 

86.4 

GE 

17001 

59.9 

72.1 

75.9 

79.2 

82.7 

83.0 

84  .0 

84.4 

84  .4 

85.0 

85.4 

85.4 

86 . 1 

«6.1 

86.8 

87.8 

GE 

10001 

59.8 

73.0 

76.8 

80.3 

8J.9 

84.  3 

85.3 

85.9 

85  .9 

86.4 

87.0 

87.0 

87.7 

87.7 

88,3 

89.3 

GE 

9001 

59.9 

73.3 

77.1 

00.7 

84  .6 

85.0 

b6.o 

86.6 

86  .6 

87.1 

87.7 

87.7 

88.3 

88.3 

89.0 

90.0 

GE 

8001 

59.9 

73.6 

77.4 

81.1 

85.0 

85.4 

66.4 

87.1 

87.! 

87.7 

88.2 

88.2 

88.9 

88.9 

89,6 

9q  *  6 

GE 

7001 

55.  1 

79.8 

78.7 

82.3 

86.6 

87.0 

68.0 

68.7 

88  .7 

89.3 

89. 9 

89.9 

90.7 

90.7 

91.3 

92.3 

GE 

600  j 

55.1 

75. j 

79.4 

83.3 

87.6 

88.0 

89.1 

89.8 

89  .8 

90.4 

91  .0 

91.0 

91 .8 

9  1.8 

92,1 

93.4 

GE 

5001 

55.  1 

75.9 

79.7 

83.7 

88  .0 

88.6 

09.9 

91.0 

91  .0 

91.8 

92.3 

92.3 

93.1 

93.1 

93.8 

94.8 

GE 

9001 

55.  1 

76.4 

80.9 

89.9 

89.3 

89.9 

91  .2 

92.4 

92  .4 

93.2 

93.8 

93.8 

94.6 

94.6 

95.2 

96.2 

GE 

3001 

55.  1 

76.7 

0  1  .2 

85.9 

90.0 

90.  7 

92.0 

93.2 

93  .2 

94.0 

94  .6 

H,  6 

95.3 

95.  3 

96.1 

97.1 

GE 

2C0l 

55.1 

76.8 

0  1  .7 

85.9 

90.4 

91.2 

92.6 

93.9 

93.9 

95.0 

95.6 

95.6 

96  .4 

96.4 

97.2 

.98*2 

GE 

1001 

55.  1 

76.8 

»i.7 

85.9 

90.4 

91.2 

92.6 

94.0 

94  .0 

95.1 

95.7 

95.7 

96.7 

96.7 

97.7 

98,7 

GE 

ol 

55. 1 

7  6.  B 

B  l  .7 

85.9 

90.4 

91.2 

92  .6 

94.1 

94.1 

95.2 

95.8 

95.8 

96.8 

96.8 

98.1 

1  00.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


900 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
US AfET*C 

aim  HEAThER  servjce/mac 


PEkCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  72*070  STATION  NAME:  ATLANTIC  CITY  I AP  NJ  PERIOD  OF  RECORD;  78-87 

MONTH:  SEP  HOURS (L  S  T  1 ;  0600-0600 


CEILING 

IN  | 

FEET  | 

GE 

10 

GE 

6 

GC 

5 

6E 

* 

GE 

3 

6E 

2  1/2 

VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 

GE  GE  GE  GE  GE 

2  11/2  1  1/*  1  3/* 

GE 

5/0 

G£ 

1/2 

GC 

5/16 

GE 

1/4 

GE 

Q 

NO 

CEIL  | 

29.  * 

*2.3 

*5.8 

*8  ,7 

50.6 

51*  7 

53.2 

53.8 

53.9 

55.3 

55.0 

ss.e 

56.3 

56.4 

56.8 

57.* 

GE 

200001 

32.2 

*6.0 

*9.* 

52.8 

55.0 

56.  3 

58.  0 

58  .8 

58  .9 

60.  * 

60.9 

60*9 

61.7 

6  1.6 

62.  7 

63.6 

GE 

1 800  0 | 

32.  3 

*6.  1 

*9  .8 

53.1 

55.3 

56.  7 

56.3 

59.1 

59.2 

60.6 

61.2 

61.2 

62.0 

62.1 

63.0 

63.9  , 

GC 

IGOqqI 

32.  3 

*6*1 

*9.8 

53.1 

55.3 

56.7 

58.3 

59.1 

59  .2 

60.8 

61  .2 

61.2 

62.0 

62.1 

63.O 

63*9 

GE 

1*000) 

32.  3 

*fa.  1 

*9,8 

53.1 

55.3 

56.7 

58.3 

S9.1 

59  .2 

60 .8 

61.2 

61.2 

62.0 

62.1 

63.0 

b  3 . 9 

GE 

1  20001 

33.  1 

*7.2 

51.1 

5*  .* 

56  .7 

58.0 

59.7 

60  •  6 

60  .7 

62.2 

62.7 

62.7 

63.4 

63.6 

6*.* 

65.* 

GE 

100001 

3  3.  7 

*8.3 

52.2 

55.7 

SB.? 

59.7 

61.7 

62.6 

62  .7 

61.  J 

6*  .8 

6*  .8 

65.6 

65.7 

66.6 

67. b  ' 

GE 

90001 

33,7 

*8.6 

52.* 

56.0 

56.6 

6q*  0 

62  .0 

62.9 

63  .0 

6*.  7 

65.1 

6  5,1 

65.9 

6b.0 

66.9 

67.9 

GE 

80GQI 

3*. 6 

50.2 

5  * .  1 

57.9 

60  .* 

61.9 

6*  •* 

65.3 

65  •* 

67.1 

67.6 

67.6 

66 . 3 

68.* 

6  9.* 

70.9 

GE 

70001 

35.7 

51.9 

55.7 

59.* 

62  .0 

6j.* 

66.0 

66.9 

67  .0 

60.7 

69.1 

69,1 

69.9 

70.0 

71.1 

72.1  ; 

GE 

6000) 

35.8 

51.9 

55.9 

59.7 

62.2 

63.7 

66.2 

67.1 

67.2 

68.9 

69.3 

69.3 

70.1 

70.2 

71.3 

72.3  : 

GE 

50001 

3G.9 

53.6 

5  7.6 

61.6 

6*  .1 

65.6 

68.1 

69.0 

69.1 

70.8 

71.2 

*1.2 

72.0 

72.  1 

73.2 

74.2  1 

GE 

*5U  Q 1 

37.0 

54.0 

58.0 

62.2 

6*  .9 

66.  3 

68*9 

69.9 

To. a 

71.7 

72.1 

72.1 

72.9 

73.0 

78.1 

75.1  j 

GE 

*0001 

J7.9 

5*. 9 

59.0 

63.2 

6S.9 

67.  * 

70.1 

71.1 

71  .2 

72.9 

73,3 

73.3 

74.1 

74.2 

75.3 

7b. 3  1 

GE 

JSool 

39.0 

56.2 

60.4 

6*».7 

67.* 

69.0 

72.0 

73.0 

73.1 

7*  .8 

75,2 

75.2 

76.0 

7b.  I 

77.2 

78.2  1 

GE 

30001 

*0.7 

58.7 

63.0 

67.3 

70.1 

71.8 

7*  .8 

75.8 

75.9 

77.6 

70.0 

78.0 

78.8 

78.9 

80.0 

Bi. 0  ; 

GE 

25oal 

*1.9 

60.6 

65.1 

69.9 

72.7 

7*.* 

77.6 

78.6 

78.7 

80.3 

80.8 

80.8 

81.6 

81.7 

82.8 

63.8  1 

GE 

20001 

*2.1 

60.9 

65.6 

70.6 

73.* 

75.  3 

78.* 

79.* 

79  .6 

81.2 

81.7 

81.7 

82.4 

02.6 

83.7 

84.7 

GE 

leool 

*2.2 

61.2 

65.9 

70.9 

73.8 

75.7 

78.8 

79*0 

79.9 

81.6 

82.0 

82.0 

82.0 

82.9 

8  * .  0 

85. Q 

GE 

I  50  0 1 

*  3.0 

62.3 

67.1 

72.1 

75.1 

77.1 

80.2 

81.2 

81  .3 

#3.o 

83.1 

83.* 

8*.2 

84.3 

85.* 

86.4 

GE 

1 20  0 1 

*3.2 

62.7 

67.0 

73.2 

76.3 

78.3 

81  .* 

82.* 

82  .6 

8*.  2 

8*  .7 

84. 7 

85  • , 

85.6 

86.7 

87.7 

GE 

10001 

*3.* 

63.7 

69.2 

7*. 7 

78.1 

80.  2 

83.3 

6*  .* 

8*  .6 

06.2 

86.7 

86.  7 

87.4 

87.6 

88.7 

89.7 

GE 

9001 

*3.* 

63.9 

69.7 

75.2 

70.8 

8o.9 

8*.l 

85.2 

85.3 

87.0 

87  .* 

87.* 

88.2 

88.3 

89.* 

90.4  | 

GE 

BOOl 

*3.9 

6*. 3 

70.2 

75.8 
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TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  900 
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CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 
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6S.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

GE 

140001 

15.8 

62.2 

64  .2 

65.4 

65.7 

65.  8 

65.8 

65.8 

65  .8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

GE 

i2oaol 

16.9 

63.3 

65.3 

66.6 

66  .8 

66.  9 

66.9 

66.9 

66  *9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.  9 

66.9 

6b.  9 

GE 

1 000  0  | 

1  7.6 

65.1 

67.2 

66  .4 

68.7 

66.8 

68.8 

6  8.6 

68  .8 

68.8 

68  .8 

66.8 

68  •  8 

68.6 

68.8 

68.8 

GE 

’oool 

9  8. 1 

6  6*4 

68.7 

69.9 

70.1 

70.2 

?n.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70.2 

70-2 

70.2 

70.? 

GE 

80001 

49.9 

69.0 

*1.6 

72.8 

73.1 

73.2 

73.2 

73. 4. 

/  3  .2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

73.2 

GE 

20001 

50.6 

70.1 

72.7 

73.9 

74  .2 

74.3 

*8.3 

74.3 

74  .3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

74.3 

GE 

60001 

5  1.0 

7  q.6 

73.1 

74.3 

74  .7 

74.8 

74.8 

74.8 

74  .8 

*■,.» 

74.0 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

GE 

soool 

52.3 

73.0 

75.6 

76.8 

77.1 

77.2 

77.2 

77.2 

77  .7 

77.2 

77.2 

77.2 

*7.2 

77.2 

77.2 

77.2 

GE 

H5U0I 

53.1 

*4.6 

**.2 

78-4 

70  .8 

78.9 

78.9 

78.9 

78  .9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

78.9 

GE 

40001 

54.4 

76.4 

79.1 

80.3 

80.7 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

80. 8 

8q  •  8 

80.8 

80.8 

80.8 

80.8 

GE 

350  0  1 

55.2 

78.0 

80.7 

81.9 

82.2 

82.  3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

GE 

3000| 

56.0 

80.4 

83.1 

84.6 

84  .9 

85.0 

85.0 

85.0 

BS.O 

85.0 

85.0 

8^*0 

85.0 

85.0 

85.0 

85.0 

GE 

zsaal 

56.7 

Si. 9 

84.8 

86.4 

86  .8 

86.9 

86.9 

86.9 

86  .9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

8fc.9 

GE 

zaool 

58.3 

84.2 

87.3 

9«.l 

89. 7 

89*  8 

89.8 

69.6 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

GE 

looal 

59.0 

85.3 

8  8  .6 

90.4 

91.0 

91.  1 

»i.i 

91.1 

91 .1 

91.1 

91.1 

91.1 

91 . 1 

91.1 

91.1 

91.1 

GE 

15001 

59.6 

86.6 

89.8 

91  .8 

92.3 

92.4 

92.4 

92.4 

92.8 

’2. 9 

92.4 

92.9 

92.4 

92.4 

92.4 

92.4 

GE 

izool 

60.  1 

87.7 

9  1.0 

93.3 

93.9 

94.0 

94.1 

94.1 

94  .1 

94.1 

94.1 

94,1 

99.1 

94.1 

94.1 

94 . 1 

GE 

IOQOI 

60.2 

86.4 

9  l  .8 

94.3 

94  .9 

95.0 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

95.1 

GE 

<>00l 

60.2 

88.9 

92.2 

94  .9 

95.6 

95.7 

95.8 

95.8 

95  .8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.0 

95.8 

95. B 

GE 

8001 

60.4 

89.7 

93.0 

95.7 

96.3 

96.6 

96.9 

96,9 

96  .9 

9fc.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

GF 

700| 

60.4 

90.0 

93.3 

96.1 

96  .9 

97.  2 

97.6 

9-  .6 

97.6 

97  ,6 

97. 6 

97.6 

97.6 

97.6 

97.6 

GE 

tool 

60.4 

90.1 

9  3.4 

96.3 

97.2 

97.6 

97.9 

97.9 

97  .9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

97.9 

GE 

5001 

60.4 

90.  1 

93.7 

96.8 

98.1 

98,4 

98.8 

98.9 

98  .9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

98.9 

GE 

■tool 

6o»4 

90.  1 

93.7 

96.8 

98 .1 

98.  7 

99.1 

99.4 

99  .4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

GE 

3001 

60.4 

90.1 

93.0 

97.0 

98  .3 

98.9 

99.3 

100.0 

100  .0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00.0 

GE 

200l 

60.4 

90.1 

93.8 

97.0 

98.3 

98.9 

99.3 

100*0 

100  .0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

100| 

60.4 

90.1 

9  3,8 

97.0 

98.  S 

98.9 

99.3 

100.0 

100.0 

1 00*  0 

1  GO  .0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

GE 

ol 

60*4 

90.1 

93.8 

97.0 

98.3 

98.9 

99.3 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

1  00-0 

100.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


9QO 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREUUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFEjAC  FROM  HOURLY  observations 

A I R  UEAThER  SERV1CE/MAC 

STATION  NUMBER:  72*070  STATION  NAME  :  ATLANTIC  CITY  I AP  NJ  PERIOO  OF  RECORO:  70-8T 

MONTH:  SEP  HOUR  S (L  S  T ) :  1800-2&QQ 


CEltlNt  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN 

FEET 

GE 

10 

GE 

6 

GL 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

i  1/2 

GE 

l  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/B 

GE 

1/2 

ge 

5/16 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL 

45.2 

56.  1 

58.0 

59.3 

59.7 

59.  9 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

60.7 

6E 

2000 q 1  *8.6 

6  1  >  6 

64.1 

65.7 

66  .0 

66.2 

67  •  o 

67.0 

67  .0 

67.0 

67.0 

67.0 

67.0 

6  7.Q 

67,0 

67.0 

GE 

180001  48.8 

61.8 

64.3 

65.9 

66-2 

66.4 

67.2 

67.2 

67  .2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

6E 

lbOQOl  48.8 

61.8 

64.3 

6S  .9 

66.2 

66,4 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

GE 

140001  49.1 

62.2 

64  .8 

66.3 

66.7 

66.9 

67.7 

67.7 

67.7 

67»  7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

67.7 

GE 

1  200  0  |  49.8 

63.4 

6  6.0 

67  .9 

68.2 

66.4 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

69.2 

6*.? 

69.2 

69.2 

69.2 

GE 

I  GOO  01  SI.  2 

65.1 

67.7 

70.1 

70.4 

70.7 

71.4 

71.4 

71  .4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

7l.“ 

GE 

90001  SI. 8 

65.8 

60.3 

70.8 

n.i 

71.3 

72.1 

72.1 

72  .1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

72.1 

GE 

80001  S3. 8 

68.2 

71.0 

73.6 

73.9 

74.  1 

74  .9 

74  .9 

7  4  .9 

74 . 9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

74.9 

GE 

70001  S 4  »  8 

69.8 

72.6 

75.1 

75.4 

75.7 

76.4 

76.4 

76  .4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

76.4 

?6.4 

GE 

GOO  0 1  SS.3 

70.4 

73.2 

75.8 

76.1 

7b.  3 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77.1 

77-l 

7  7.  1 

77.1 

77.1  ; 

GE 

5000 

56.0 

71.7 

74  .4 

77.0 

77.3 

77.6 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78. 3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

78.3 

GE 

4500 

5  7.3 

74.2 

77.0 

79.6 

79.9 

®0.  1 

00.9 

80.9 

80  .9 

80.9 

80.9 

80.9 

8  □  •  9 

8Q.9 

80.9 

80.9  . 

GE 

4000 

58.2 

75.9 

78.7 

81.2 

01.6 

81.0 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

02.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6 

82.6  t 

GE 

3500 

5  9.2 

77.1 

80.1 

82.8 

83.1 

83.  3 

84.1 

84.1 

84.1 

64 . 1 

84  ,1 

84.1 

®  4  •  1 

84.1 

84.1 

84,1  { 

GE 

3000 

59.7 

78.J 

ai  .4 

84.2 

84  .6 

84.8 

65.6 

85.6 

85  .6 

85.6 

85.  6 

85.6 

85.6 

85.6 

85.6 

6  5*6  [ 

GE 

25001  60.8 

79.6 

83. Q 

86.0 

06.3 

®6.6 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.3 

87.  3 

87.3 

87.3 

67.3 

GE 

20001  62.0 

81.1 

84.8 

88.0 

88.3 

88.6 

89,3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

89.3 

69.3 

89.3 

89.3 

89.3 

GE 

ISO  0 1  62.2 

81.3 

85.0 

88.3 

88.7 

08.9 

89.7 

89.7 

89  .7 

89,7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.7  I 

GE 

1*00 

6?. 7 

82*6 

86.3 

89.7 

90.0 

90.2 

91  .2 

91  ,2 

91  .2 

91.2 

91  .2 

91.2 

91  ,2 

9  1*  2 

91.2 

91.2 

GE 

12001  63.0 

83.2 

’0.4 

90.8 

91.1 

92.1 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2 

92.2  ! 

GE 

10001  63.1 

83.8 

87.8 

91  .2 

91  .6 

92.0 

93.1 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2 

93.2  | 

GE 

9001  63.1 

04.2 

88.2 

91.7 

92.0 

92.4 

93.6 

93.7 

93.7 

93. 7 

93.7 

93.7 

93.7 

93.  7 

93.7 

93.7 

GE 

8001  63.4 

84.6 

88.8 

92.3 

92  .8 

93.2 

94.3 

94.4 

94  .4 

94 .4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

94.4 

GE 

700|  63.8 

85.4 

09. 8 

93.6 

94  .0 

94.7 

95.8 

95.9 

95  .9 

95. 9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

GE 

6001  63.9 

85.7 

90.0 

93,9 

94.7 

95.3 

96.4 

96.6 

96  .6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

96.6 

GE 

5001  64.1 

86.4 

90.8 

94.9 

95.8 

96.4 

97.9 

90.1 

98 .1 

98.1 

98.1 

98.1 

98 . 1 

98.  1 

98.1 

98.1 

GE 

400 |  64.1 

86.4 

90.8 

95.0 

95.9 

96.9 

98.4 

98.8 

98  .8 

98.8 

98  .8 

98.8 

90.8 

98*8 

98.8 

98.8  • 

GE 

3oqI  64.1 

®6«  4 

90.8 

95.0 

95.9 

97.0 

98.6 

99.2 

99  .2 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4 

99.4  1 

GE 

200)  64.1 

86.4 

9  0.8 

95.0 

95.9 

97.0 

98  .6 

99.4 

99  .4 

99.8 

99  .9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

GE 

lool  64.1 

86.4 

90.8 

95.0 

95  .9 

97.0 

98.6 

99.4 

99  .4 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

100.0 

GE 

0)  64.1 

86,4 

90.0 

95.0 

95.9 

97.  0 

98  .6 

99.4 

99.4 

99.8 

99.9 

99.9 

99.9 

99.9 

100.0 

ioo.o  r 

I' 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 
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GLOBAL  CLIM  AIOLO  GY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  WEATHER  SERVICE/HAC 


r 


STATION  NUMBER:  724Q7Q  STATION  NAME:  ATLANTIC  CITY  I AP  NJ  PERIOD  OF  RECORD:  78-87 

MONTh:  SEP  H0Ur$ILST>:  2 100-2  JOQ 


C£ ILING 

IN  1 

FLET  l 

GE 

10 

GE 

6 

ge 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

visibility  in  statute  miles 

GE  GE  GE  GE  GE 

2  1  1/2  1  1/4  1  3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

5/16 

6E 

1/4 

GE 

0  : 

NO 

ctrL  l 

48.  3 

55.9 

57.9 

59.3 

59  .8 

59.8 

6U.4 

60.7 

60 .8 

60. 9 

61  .0 

61  .0 

61.0 

61.0 

61.1 

61.1  < 

GE 

200001 

52.6 

62.3 

64.8 

66.3 

67  .0 

6  7.0 

67.7 

67.9 

68  .0 

68. 1 

68.2 

66.2 

60.2 

66*2 

b  d  .  - 

66.3 

Gf 

IBOOOl 

52.7 

62*4 

64-9 

66.4 

67.1 

67.  1 

67.8 

6  8 . 0 

68 .1 

66.2 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.4 

68.4 

GE 

IfeOQOI 

52.7 

62.4 

64.9 

66.4 

67.1 

6  7»  1 

67.8 

68.0 

68  .1 

68.2 

68.3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.4 

66.4 

GE 

i*oool 

52.  7 

62.4 

64.9 

66.4 

67.1 

67.  1 

67  .8 

68.0 

68  •* 

68.2 

68 .3 

68.3 

68.3 

68.3 

68.4 

68.4 

GE 

1 2000 1 

53.3 

63.7 

66.3 

68.2 

68  .9 

66.9 

69.6 

69.8 

69  .9 

7d.o 

TO.l 

70.1 

70.1 

70.1 

70.2 

70.2 

GE 

lOOOOl 

55.2 

66.3 

69.0 

71  .0 

71.8 

71.8 

72.4 

72.7 

72  .8 

72.9 

73.0 

73.0 

73.0 

73.0 

7J.1 

73.1 

GE 

90001 

56.  1 

67.6 

70.2 

72.2 

73.0 

73.0 

73.7 

73.9 

74  .0 

74.1 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.3 

74.3 

GE 

83001 

58.  I 

70.1 

73.0 

75.0 

75.8 

75.8 

7f* 

76.7 

76  .8 

76.9 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.1 

77.1  - 

GE 

70001 

59.4 

71.8 

74.7 

76.7 

77.4 

77.4 

78.1 

78.3 

78  .4 

78. 6 

78.7 

70.7 

78.7 

78.7 

78.8 

78.8  , 

GE 

600  0  | 

59.6 

71.9 

74.8 

76.8 

77.6 

77.6 

78.2 

78.4 

78  .6 

78. 7 

78.8 

78.8 

78.8 

78.8 

70.9 

78.9  * 

GE 

50001 

60.2 

72.6 

TS-* 

77.4 

78.2 

78.2 

78  .9 

79.1 

79  .2 

79.3 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.6 

79.6  i 

GE 

*5001 

61.2 

74.3 

77.2 

79.4 

so.* 

so.. 

fll.l 

Si  -3 

81  .4 

81.6 

81.7 

81.7 

01.7 

81.7 

8  1.8 

81.8  j 

GE 

<♦0001 

61.9 

75.4 

78.3 

80.6 

61  .6 

81.6 

82.2 

82.4 

82  >6 

82.7 

62.8 

82.6 

82.8 

82.8 

82.9 

82.9  1 

GE 

350  0  | 

6  3.0 

76.6 

79.7 

81.9 

82  .9 

82.9 

83.6 

83.8 

83.9 

84.0 

84.1 

84.1 

84.2 

84.2 

84.3 

04.3  ; 

GE 

JO'OI 

6  3*6 

78.0 

80.9 

83.2 

84  .2 

84.2 

84  .9 

85.1 

85.2 

85.3 

85.4 

85.4 

85.6 

85.6 

85.7 

85.7 

GE 

25  001 

64.9 

79.6 

82.7 

85.0 

86.0 

86.0 

86.7 

86.9 

87  .0 

87.1 

87.2 

87.2 

87.3 

87.3 

87.4 

87.4 

GE 

2000l 

66.4 

81.3 

84.6 

86.9 

87  .9 

87,9 

88.7 

88.9 

8  9  .0 

89.1 

89.2 

89.2 

89.3 

89.3 

89.4 

89.*  j 

GE 

18001 

66.4 

8  1.3 

84.6 

86.9 

87.9 

8  7.9 

88.7 

88.9 

89  .0 

89. 1 

89.2 

89.2 

89.3 

8  9.3 

89.4 

89.4 

GE 

15001 

66.9 

82.1 

85.7 

88 .0 

89  .0 

89.0 

89.8 

90.0 

90  .1 

90.2 

90.3 

90.3 

9Q.4 

90.4 

90.6 

90.6 

GE 

12001 

67.2 

83.0 

86. 6 

89.0 

90  .0 

90.0 

90.8 

91.0 

91  .1 

91.2 

91.3 

91.3 

91.4 

91.4 

v  1 .6 

’1.5 

GE 

10001 

6  7.  3 

83.1 

06.7 

89.1 

90.1 

’0. 1 

90  .9 

9l  •  1 

91  .2 

91 . 3 

9  1  .4 

91.4 

91.6 

91.6 

91.7 

91.7  ! 

GE 

9001 

67.4 

83.4 

87.0 

89.4 

90  .4 

90.  4 

91.2 

91.4 

»1.6 

91.7 

9  I  .8 

91.8 

91.9 

91.9 

92.0 

92.0 

GE 

800 1 

67.7 

83.6 

87.3 

89.8 

90.* 

90.  9 

91.7 

92.0 

92.1 

92.2 

92  .3 

’2.3 

92.4 

92.4 

92.6 

92.6  1 

GE 

Tool 

67.9 

84.3 

SB. 2 

90.9 

92.0 

92.0 

92.8 

93.1 

93.2 

93.4 

93.6 

93.6 

93.7 

93.7 

9  3.8 

93.8 

GE 

60  01 

68.2 

85.0 

88,9 

»1.6 

»z.  6 

92.8 

93.6 

93.9 

94  .0 

94.2 

94.3 

94. 3 

94 .4 

94.4 

94.6 

94.6  ! 

GE 

5lOI 

68.9 

85.9 

89.6 

92.8 

94 .1 

94.6 

95  .4 

96.0 

96 .1 

96.3 

96  .4 

96.4 

96.6 

96.6 

96.7 

96.7  ; 

GE 

vooi 

69.0 

86.3 

90.3 

93.7 

95.0 

95.4 

96.3 

96.9 

97  .0 

97.3 

*7,4 

97.4 

97.6 

97.6 

97.7 

97.7 

GE 

3001 

fc9.1 

86.4 

90.4 

93.8 

95. 1 

95.6 

96.8 

97.4 

97  .6 

98.2 

98.3 

98.3 

98.4 

98.  n 

9g.  b 

98.6 

GE 

2001 

69.  1 

86.4 

»0.* 

94.1 

95.4 

95.  9 

97.1 

98.0 

98  .1 

99.1 

99.2 

99,2 

99.3 

99.3 

99.4 

99  .4 

GE 

1001 

69.  I 

66.4 

90.4 

94.1 

95  .4 

95.9 

97.1 

98.0 

98 .1 

99.2 

99.3 

99. 3 

99.4 

99.4 

99.8 

99.8  ! 

H 

01 

69.  1 

86.4 

9Q.H 

94 .1 

95  .4 

95.9 

97.1 

98.0 

’8  .1 

99,2 

*9.3 

99.3 

99.4 

99.4 

100.0 

1  OO'D 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


900 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

usafeTac  from  hourly  observations 

*ir  ueathe«  service/hac 


STATION  NUMBER: 

724070 

STATION  name  : 

ATLANTIC  CItT 

TAP 

NJ 

PERIOD 

OF  RECORD:  78 

-8  7 

MONTH 

SEP 

HOURS IL  S  T ) ; 

ALL 

CEILING 

VISIBILITY 

in  statute  miles 

IN  | 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

6E 

GE 

GE 

GE 

&E 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  | 

10 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1  /4 

1 

3/4 

S/8 

1/2 

5/16 

1/4 

0 

NO 

CEIL  1 

39.6 

52.3 

54  .4 

55.8 

56  .6 

56.9 

57.  „ 

57.6 

57  .6 

57.9 

58  .0 

58.0 

58.2 

56.2 

58.4 

58.6 

GC 

2QOGOI 

42.  9 

57.2 

59.6 

61.3 

62  .2 

62.4 

63.1 

63.2 

63.3 

63.6 

63.7 

63.7 

oi.9 

63.9 

64.2 

64 . 4 

GE 

iaoool 

4  3.0 

57.3 

59.7 

61  .4 

62  .3 

62.  b 

63.2 

63.3 

63  .4 

63.7 

63.8 

63.6 

64.o 

64.0 

64.3 

64.5 

GE 

16000) 

V  3.0 

57.3 

59.7 

61  .4 

62  .3 

62.6 

63.2 

63.3 

6  3  .4 

63.7 

63.8 

63.6 

64.0 

64.0 

64.3 

64,5 

GE 

iaoool 

4  3.0 

57.4 

59.8 

61  .5 

62  .a 

*>2.6 

63.2 

63.4 

63.5 

63.8 

63.9 

63.9 

64  •  1 

64.1 

64.4 

64 .6 

GE 

120001 

V  3.8 

58.5 

6  1  .0 

62.8 

63  .7 

63,9 

64.5 

6a. 7 

64  .8 

65.1 

65.2 

65.2 

65.4 

65.4 

65.7 

65.9 

GE 

100001 

45.0 

60.4 

62.9 

64  .8 

65  .8 

66.  1 

66.8 

67.0 

67.0 

67.3 

67.4 

67.4 

67 . 7 

67.7 

67.9 

68.2 

GE 

90001 

45,3 

6  1 .0 

63-7 

65.6 

b6  •  6 

66.  9 

67.5 

67.7 

67  .8 

68. 1 

68.2 

68.2 

68.4 

68.4 

68.7 

69.0 

GE 

80001 

46.6 

63.2 

65.9 

67  .9 

69.2 

69.4 

70.2 

70.4 

70  .4 

70.7 

70.0 

7Q  .8 

71.1 

71.1 

71.4 

71.6 

GE 

70001 

47.7 

64.6 

67.4 

69.5 

70.7 

71.0 

71.7 

n.’ 

71  .» 

72.2 

72.4 

72.4 

72.6 

72.6 

72.9 

73.2 

GE 

600  0| 

47.9 

64.9 

67.7 

69.7 

70.9 

71.2 

71.9 

72.1 

72  .2 

72.5 

7?.6 

7?-6 

72.8 

72.8 

73.1 

73.4 

GE 

SOCol 

4  8.9 

6b«4 

69.2 

71.3 

72.5 

72.8 

73.5 

73.7 

73  .8 

74.1 

74.2 

74.2 

74.4 

74,4 

7,. 7 

75.0 

GE 

95001 

49.7 

67.8 

70.6 

72.7 

la  .0 

74.  3 

75.1 

75.3 

75.3 

75.6 

75.8 

75.8 

76.0 

76.0 

76.3 

7b. 5 

GE 

aoool 

50.7 

69.2 

72,2 

74.3 

75.7 

76.0 

76.7 

76.9 

77.0 

77.3 

77.4 

77.4 

77.6 

77.6 

77.9 

78.2 

ge 

350  01 

51.7 

7D.S 

73.5 

75.7 

77.1 

77.4 

78.2 

78.5 

78.5 

78.8 

78.9 

78.9 

79.2 

79.2 

79.5 

79.8 

GE 

300 Q  | 

53.0 

72.7 

75.8 

78.1 

79.6 

79.9 

80.7 

61.0 

81  .0 

81.3 

81  .5 

81.5 

81.7 

81.7 

82.0 

82.3 

GE 

25001 

54.4 

74,9 

78.2 

80.7 

82  .2 

82.6 

63.4 

83.6 

83.7 

9a. 0 

84 .1 

84.1 

84.3 

84.3 

84.7 

84  .9 

GE 

20001 

55.6 

76.7 

80.2 

62.7 

8a  .3 

8a. 7 

85.5 

85.8 

85  .8 

86.2 

86.3 

86.3 

66,5 

6b. 5 

86.8 

87.1 

GE 

18001 

55.9 

77.4 

80,8 

83.5 

85.0 

85.4 

66.3 

66.5 

86  -6 

86.9 

87.0 

87.0 

87,3 

87.3 

87.6 

**■»  .6 

GE 

15001 

56.5 

78.6 

82.2 

84.9 

86.5 

86.9 

87.8 

86.0 

88.1 

88.4 

88.5 

88.5 

88.8 

88.8 

89.1 

89.4 

GE 

l2ool 

S6.9 

79.4 

83.1 

85.9 

87.6 

86.  1 

68.9 

89.2 

89.3 

89.6 

89. 7 

89,7 

89.9 

89.9 

90.3 

90.5 

GE 

10001 

57.2 

80.4 

84,2 

8'.1 

88  .9 

89.  4 

90.3 

90.6 

90.6 

91.0 

91 .1 

91.1 

91.3 

91.3 

91.7 

91.9 

GE 

’ool 

57.  3 

80.8 

84.7 

87.7 

89.5 

90.0 

90.9 

91.2 

91 .3 

91  .6 

91  .8 

91.8 

82.0 

92.0 

92.3 

92.6 

GE 

aool 

57.5 

81,3 

85.3 

88.3 

90.1 

90.  7 

91.6 

92.0 

92  .0 

9?  .  4 

92.5 

92.5 

92.8 

92.8 

93.1 

93.4 

GE 

lool 

57.  6 

82,0 

86.2 

89.3 

91.3 

91.9 

92.9 

93.3 

93.3 

93.7 

93.8 

93.8 

8a.  1 

94.1 

94.4 

94.7 

GE 

6001 

57.7 

82.3 

®  6  «6 

89*8 

91  .9 

92.  S 

93.5 

94.0 

94  .0 

94  •  4 

94  ,5 

94.5 

94.8 

94.8 

95.1 

95. a 

GE 

5001 

57.9 

82.8 

87. 1 

90.5 

92  .8 

93.6 

»a  .7 

95. 4 

95  .5 

95.9 

96.1 

96.1 

96.3 

96.3 

96.7 

97. Q 

r,E 

aool 

57.9 

83,0 

87.5 

91.1 

93.4 

94.  3 

95.6 

96.4 

96  .5 

97.0 

97.1 

97.1 

97.4 

97.4 

97.8 

98.0 

GE 

300  1 

57,9 

83.1 

8  7.6 

91.3 

93.6 

94.6 

96.0 

96.9 

97  .0 

97.7 

97.9 

97.9 

98.1 

98.1 

98.5 

98.8 

GE 

2001 

57,9 

83.1 

87.7 

91.4 

93.7 

94.8 

96.1 

97.2 

97.3 

98.1 

98.3 

99.3 

98.6 

98.6 

99,0 

99.3 

GE 

1001 

57.9 

83,1 

87.7 

9j  ,4 

93.7 

94.  8 

96.1 

97.2 

97,3 

98,2 

98.4 

98.4 

98.8 

98.8 

99.3 

99.6 

GE 

01 

57,9 

83.1 

87.7 

91  .4 

93.7 

94.8 

96.1 

’7.3 

97.3 

98*2 

98.4 

98.4 

98.8 

98.8 

99.4 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


7200 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
US AFEfAC 

AIK  UEAThCR  service/mac 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


l 


STATION  NUMBER:  724070  STATION  NAME:  ATLAnTIC  CItY  I AP  NJ  PERIOO  OF  RECORD:  78-87 

MONTH:  OCT  HOURS ( L S T  )  .  0000. 02qq 

CEILING  .  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  1 

flet  1 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1  /4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

Ot 

i/lb 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL  i 

45.2 

51.2 

51.8 

S2.6 

53.1 

5  3.  1 

53.1 

53.3 

53  .3 

53.4 

53.8 

53.8 

54.0 

54.0 

54.5 

55.6 

CF 

200C0I 

47.2 

54.0 

54.7 

55.6 

56.1 

56.  1 

56.1 

56.3 

56  .3 

56.6 

56*9 

56.9 

57.1 

57.1 

57.6 

58.7 

GE 

180001 

47.2 

54.0 

54.7 

55.6 

56.1 

56.  1 

56.1 

S6.3 

S6.3 

56.6 

56.9 

56,9 

57.1 

57.1 

57.6 

58.7 

GE 

161001 

47.2 

54.0 

54.7 

55.6 

56.1 

56.  1 

56.1 

56.3 

56.3 

56.6 

56.9 

56.9 

57.1 

57.1 

57.6 

58.7 

GE 

140001 

47.  3 

54.1 

54.8 

55.7 

56  .2 

56.2 

56.2 

56. S 

56  .5 

56.7 

57.0 

57.0 

57.2 

57.2 

57.7 

58.8 

Gc 

I  2000 1 

48.0 

54.7 

55.5 

56.3 

57.0 

57.0 

57.1 

57.4 

57.4 

57.7 

58*1 

58.1 

58.3 

58.3 

58.8 

59.9 

GE 

lOOCOl 

51.4 

58.7 

59.5 

60.4 

61.1 

61.  1 

61  .2 

61.5 

61  .5 

61.8 

62.2 

62.2 

62.4 

<>?.<. 

62.9 

64.0' 

GE 

900n| 

52.2 

59.7 

60.i( 

6 1  .4 

62  .0 

62.  0 

67.2 

62.5 

62  .5 

62.8 

63.1 

63.1 

63.3 

63.3 

b  3.9 

64  .9 

GE 

80001 

53.5 

61.8 

62.6 

63.5 

*•8.2 

64.2 

64.3 

64  .6 

64  .6 

64.9 

65.3 

65.  . 

65.5 

65.5 

66.0 

67.1  1 

GE 

70301 

55.6 

64.3 

65.1 

66.0 

66  .7 

66.  7 

66  .8 

87.1 

b  7  . 1 

67.4 

67.7 

67.7 

68.0 

68.0 

68.5 

69.6 

GE 

60001 

56.2 

65.3 

66.1 

67.1 

67.7 

67.  7 

67.8 

68.2 

66  .2 

68.5 

68.8 

b8-S 

69.0 

69.0 

69.6 

70.6 

GE 

50001 

5’. 2 

68.7 

69.7 

70.6 

71.3 

71.3 

71.4 

71.7 

71  .7 

72.0 

72.4 

72  0  4 

72.7 

72.7 

u.i ; 

GE 

45001 

61.2 

71.2 

72.2 

11.2 

7J.9 

73.9 

74  .0 

74.3 

74  .3 

74.6 

74.9 

74.9 

75.3 

75.3 

75.8 

7b. 9  ! 

GE 

4nool 

62.5 

73.3 

74.3 

75.4 

76.1 

76.  1 

™.2 

7b*b 

76  .6 

76.9 

77.2 

77.2 

77.5 

77.5 

78.  1 

79.1  1 

GE 

350  0  | 

63.0 

74.2 

75.2 

76.2 

77.0 

77.0 

77.1 

77.4 

77  .4 

77.7 

78.1 

78.1 

78.4 

78.4 

78.9 

80.0  ■ 

GE 

joool 

64.4 

75.9 

76.9 

78.1 

78  .8 

78.8 

78.9 

79.2 

79.2 

79.6 

79.9 

79.9 

»D.2 

80.2 

bO.B 

B 1 . 8  ■ 

GE 

25C0I 

66.  3 

78.3 

18.2 

80.9 

81.3 

81.3 

81  .4 

81.7 

81  .7 

82.0 

82.4 

82.4 

82.7 

82.7 

8  3.2 

84.3  ! 

GE 

20001 

68.4 

80.8 

81.7 

82.9 

63.9 

•  3.? 

84.O 

84.5 

84  .5 

84.8 

85.2 

05.2 

85.5 

85.5 

86.1 

6  7  .  £  ; 

GE 

18001 

69.0 

81.5 

82.6 

83.8 

84  .7 

84.  7 

84  .8 

85. H 

8  '•*  .4 

05.7 

86 . 0 

flu.U 

0^.3 

86.3 

67.0 

08. 1 

GE 

1500| 

69.8 

82.5 

83.7 

84.8 

85.8 

85.8 

85.9 

86.  S 

86  .5 

86.8 

87.1 

87.1 

8?-4 

87.4 

68.1 

89.1 

GE 

1200l 

69.9 

82.8 

84.0 

85.2 

86 .1 

86.3 

86.5 

87.Q 

87.0 

07.3 

87.6 

87.6 

88.0 

»S.D 

68.6 

8«.7  ' 

GE 

10001 

70.2 

83.  1 

84.3 

85.5 

86.5 

86.7 

86.8 

87.3 

87.3 

87.6 

88  .0 

88.0 

88.3 

88.3 

88.9 

9a.o ; 

GE 

900| 

70.2 

8  3.2 

84  .4 

85.7 

86.7 

86.9 

87.0 

87.5 

87-5 

87.8 

88.2 

88.2 

88.5 

88.5 

89.  1 

90.2  ; 

GE 

800J 

70.  3 

8  3.4 

84  .6 

85.9 

87  .0 

87.2 

87.4 

88.0 

88  .0 

88.3 

88  .6 

88.  b 

88.9 

88.9 

89.6 

90.6  1 

GE 

'col 

70.6 

84.1 

85.4 

86.7 

87  .8 

88.  1 

88.4 

88.9 

88  .9 

89.2 

89.6 

89.6 

89.9 

89.9 

90.5 

91.6  . 

GE 

6001 

70.6 

84.1 

8  5.6 

86.9 

88.1 

88.  3 

88.6 

89.1 

89.1 

89.5 

89.8 

89.8 

90.1 

90.1 

90.8 

91.8  ; 

GE 

5  0  0  1 

70.6 

84.6 

86.3 

87.8 

89.1 

89.4 

89.7 

90.2 

9O  .2 

90.5 

90,9 

90.9 

91.3 

91.3 

9  1.9 

93.0  ; 

GE 

4001 

70.6 

85.2 

8  7.0 

88.7 

90.3 

90.5 

90,9 

91.4 

91  .4 

’1.7 

9?.0 

92.0 

92.5 

92.5 

93.1 

9M  .2 

GE 

3001 

70. 6 

85.2 

87.1 

88.8 

90.4 

9  Q.  6 

91  .6 

92.3 

92.3 

92.6 

92,9 

92.9 

77.3 

’3.3 

94.0 

95.1  1 

GE 

2001 

70.6 

85.2 

87.1 

89.0 

91.1 

91.  3 

92.6 

93.3 

93  .4 

93.8 

94.3 

94.3 

94.9 

94.9 

95.6 

96.7  | 

GE 

1001 

70.6 

85.2 

37.1 

89.0 

»i.i 

91.3 

92-7 

93.4 

93.5 

94.2 

95,1 

95.1 

96.2 

96.2 

97.1 

96.2  . 

GE 

01 

70*6 

65.2 

87.1 

89.0 

91.1 

91.3 

92.7 

93.4 

93  .5 

94 .2 

95.1 

95.1 

96.3 

96.3 

98.0 

100-0  ^ 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  9IO 


GLOB  At  CLlMMOLOGY  BRANCH 
USAFEtAC 

AIK  WtATHCR  SERVICE/MAC 


PERCENTAGE  FREUUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
F ROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  724070  STATION  NAME:  ATLANTIC  C I T*  I AP  NJ  PERIOO  OF  RECORO:  78-8  7 

MONTH:  OCT  HOURS  t  L  S  T  )  -  0300-0500 

CEILING  .  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  | 

FEET  { 

r.E 

10 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1  /4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GF 

5/8 

GE 
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75.8 

GE 

5SQ0I 

54.9 

72.8 

74.7 

75.9 

76  .5 

7b.  7 

76.8 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.0 

77.1 

GE 

30031 

57.  1 

75.3 

77.2 

78.4 

79.0 

79.2 

79.4 

79.6 

79  .6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.6 

79.7 

GE 

25G0I 

58.6 

77.6 

79.8 

81.1 

fil  .7 

8  1.9 

82.0 

82.3 

82,3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.  3 

82.3 

62.3 

82.4  . 

GE 

20001 

59.  7 

79.8 

82.0 

83.3 

84  ,o 

8‘,.2 

84.3 

84 . 5 

84  .5 

84  .  5 

84.5 

84.5 

84 . 5 

84.5 

84.5 

64.6 

GE 

18001 

6  0  •  2 

80.9 

8  3.1 

84.4 

85  .2 

85.4 

85.5 

85,7 

85.7 

85. 7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85. 8 

GE 

isoal 

bl.  1 

82.9 

85.2 

86.6 

67.4 

87.  7 

87.8 

88.1 

88.1 

88  .  1 

88 . 1 

88.1 

88. 1 

88.1 

88.1 

88.2  ' 

GE 

12  0  01 

61.5 

84,4 

86-8 

88 .2 

89.0 

89.4 

89.6 

09.8 

89.8 

09.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.8 

89.9  t 

GE 

loom 

61.8 

85.6 

88.1 

89.7 

90  .5 

9 o.  9 

91  .1 

91.4 

91  .4 

91 . 4 

91.4 

91.4 

91 .4 

91.4 

91.4 

91.5 

r.E 

9001 

6  1.8 

85.8 

88.3 

90.0 

90  .9 

91.2 

91  .4 

91.7 

91  .7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.7 

91.8 

GE 

80  0  1 

6  1.8 

86.3 

80  .8 

90.6 

91  .5 

oi.B 

92  .0 

92.6 

92  .6 

92.6 

9?. 6 

9?.b 

92.6 

92.6 

92.6 

92.7 

GE 

70cl 

6  i  .0 

86.8 

89.2 

91.1 

92  .0 

92.6 

92.9 

93.4 

93  .4 

93.5 

93.5 

93.5 

9  3.5 

93.5 

»S.5 

93.7  1 

GE 

6001 

6  1.8 

87.0 

89,6 

’1.8 

92.6 

93.2 

93.9 

94  .4 

94  .4 

94 . 5 

94 .5 

94.5 

94.5 

94.5 

94.5 

94 .6  1 

GE 

seal 

6  1.8 

87.1 

89.9 

92.3 

93  .4 

94.  1 

94  .7 

95.5 

95.5 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.7  ! 

GE 

4  0  0  1 

6  1.8 

87.4 

90.2 

92.8 

94.1 

94.9 

95 .7 

9b. 5 

96  .5 

96,8 

96  .8 

96.8 

96.0 

96.8 

96.0 

96.9  1 

GE 

JOOl 

61*8 

87.6 

90.4 

93.0 

94  .4 

95.  7 

96.9 

97.7 

97.7 

98. 1 

98 . 1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.1 

98.2  ; 

GE 

200) 

61.8 

07.7 

9D.6 

9  3.2 

94  .7 

9b.  0 

97.3 

98.2 

98  .2 

98 . 8 

98.9 

98.9 

99.0 

99.0 

99.0 

99.1  ■ 

GE 

1001 

61.8 

87.7 

90.6 

93.2 

94  ,7 

96.0 

97.3 

93.2 

98  .2 

98.8 

99.0 

99.Q 

99.6 

99.6 

99.7 

99.8  1 

SE 

o  1 

6  1.8 

87.7 

9Q  .6 

93.2 

94  .7 

96.0 

97.3 

93.2 

98.? 

98 . 8 

99 .0 

99.0 

99.6 

99.6 

99.9 

1  00  «o  ! 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


9  -SO 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
USAFEi AC 

Alfi  «EATHER  SERVlCE/hAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


GLOBAL  CLIHATOLO  GY  BRANCH 
US  AFC  T  A  C 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CFILING  VERSUS  VISIBILITY 

from  hourly  observations 


STATION  NUMBER:  721070  STATION  NAME:  ATLANTIC  CITY  I *P  NJ 


CE  ILiNG 
IN 

FEET 


PERIOD  OF  RECORD:  78-87 
HONTh:  OCT  HOU R$ ( L  S  T * :  1500-1700 


VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 
GE  GE  GE  GE  GE  GE 

3  2  1/2  2  1  1/2  1  1  /1  1 


NO 

CEIL  l 

99.5 

GE 

20000 1 

50.0 

GE 

UQOOl 

50.0 

GE 

160001 

50.0 

GE 

mouoi 

50.9 

GE 

120001 

51.5 

GE 

100001 

52.8 

GE 

90001 

59.0 

GE 

800  01 

55.2 

GE 

700  0  | 

56.2 

GE 

6C00I 

56.8 

GE 

50001 

58.5 

GE 

95001 

6q.9 

GE 

9000J 

63.2 

GE 

3500l 

6 14 , 7 

GE 

30001 

67.0 

GE 

25001 

68.5 

GE 

20001 

69.5 

GE 

1  ®0  0  1 

70.0 

GE 

1500) 

70.9 

GE 

12001 

71.2 

GE 

10001 

71.9 

GE 

9001 

71.9 

GE 

Bool 

71,5 

GE 

7001 

71.5 

GE 

600l 

71.5 

GE 

500| 

71.5 

GE 

9u0l 

71.5 

6E 

3001 

71.6 

GE 

2QQ  1 

71.6 

&C 

1001 

71.6 

GE 

ol 

71.6 

total  Number  of  observations 


6L0BAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

usafetac  cron  HOURLY  observations 

*1 R  NeAThER  SERVICE/hAC 


STATION  NUMBER:  72*4070  STATION  NAMES  ATLANTIC  CItV  I AP  NJ  PE»IOO  OF  RECORD:  78-87 

MONTH:  OCT  NOURSUSTi;  1800. 2q00 


CE  ILING 

IN  1 

FEET  1 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

VISIBILITY 
GE  GE 

2  1  1/2 

IN  STATUTE  MILES 
GE  GE 

11/4  1 

GE 

5/4 

GE 

5/8 

GE 

1'2 

ge 

5'l6 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL  1 

49.2 

55.9 

5  6.  5 

56.7 

56.7 

56.8 

57.1 

57.1 

57.1 

57.  1 

57.1 

57.1 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

Ge 

200U01 

55.5 

6  3.4 

64.0 

64.2 

64  .2 

64.3 

64  .6 

64.6 

64  .6 

G4  •  6 

64.6 

64.6 

64.7 

64.7 

64.7 

64.7 

GE 

1  00001 

55.5 

6  3.4 

64.0 

64.2 

64  .2 

64.  3 

64.6 

64.6 

64  .6 

64.6 

64.6 

64  .6 

64 . 7 

64.  7 

64.7 

64.7 

GE 

160001 

55.5 

<>  3-t 

6  4*0 

64.2 

64  .2 

64.  3 

64  .6 

64.6 

64  .6 

64 . 6 

64  .6 

64.6 

64 . 7 

64.7 

64.7 

64.7 

GE 

140001 

55.7 

.63.7 

64.2 

64  .4 

64.4 

64.  5 

64.8 

64.8 

64  .8 

64.8 

64  .8 

64 .8 

64.9 

64.9 

64.9 

64.9 

GE 

i2nool 

56.7 

64.8 

65.4 

65.6 

bS  .6 

65.  7 

66  .0 

6(,.0 

66  .0 

66.0 

66.0 

66.0 

66.1 

66.  1 

66.1 

66.1 

GE 

loaopi 

58.3 

67.2 

6  7.7 

68. 0 

68  .0 

68.  1 

60  .4 

68. 4 

68  .4 

68.4 

68,4 

68.4 

68*5 

68.5 

68.5 

68,5 

GE 

9ooai 

50.  7 

6  7.6 

68  .2 

68  .4 

68  .4 

68.  5 

60.8 

68.8 

60  .8 

66.8 

66.8 

68.6 

6B.9 

68.9 

68.9 

b  6  •  9 

GE 

6300 1 

59.9 

68.8 

69.4 

M.i, 

69  »G 

69.  7 

70.0 

70.0 

70.0 

70*D 

7n.o 

7  U  •  0 

70.1 

70.1 

70.1 

70.1 

GE 

70001 

61.3 

70.3 

70.9 

71  .2 

71  .2 

71.3 

71  .6 

71.6 

7  1  .6 

71.6 

71.6 

71.6 

71  .  7 

71.7 

71.7 

71  .  7 

GE 

booai 

61.6 

70.8 

71.3 

71.6 

71  .6 

71.  7 

72.0 

72.0 

72.0 

72.0 

32.0 

22.0 

72*2 

72.2 

72.2 

72.2 

GE 

50001 

62.6 

71. 9 

72.5 

72.9 

73.0 

72.  1 

73.4 

73.4 

7  5.4 

73.4 

73.4 

73.4 

73.5 

73.5 

73.5 

23.5 

GE 

«5oal 

65.2 

74.5 

75.1 

75.5 

75.6 

75.  7 

76.2 

76.2 

76  .2 

76.2 

76.2 

76.2 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

GE 

total 

66.  5 

76.9 

77.5 

78.1 

78.2 

78.  3 

78.8 

78.8 

78  .8 

78.8 

78.8 

78.8 

78.9 

78.9 

78.9 

76.9 

GE 

jsaoi 

68.0 

78.9 

79.6 

80.1 

80. 2 

80.  3 

80.9 

00.9 

80.9 

80.9 

80.9 

80.9 

81.0 

81.0 

81.0 

81 .0 

GE 

300  01 

6  9*8 

80.9 

8  1  .5 

82.0 

82.3 

82.4 

82.9 

82.9 

82  .9 

82.9 

82.9 

82.9 

83.Q 

83.0 

03.0 

83.0 

GE 

25001 

71.4 

83.0 

84  .0 

84  .8 

85.1 

85.2 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.7 

85.  7 

05.8 

85.8 

85.8 

85.8 

GE 

2000  1 

72.4 

84.6 

85.6 

86.5 

86  .9 

87.0 

87.5 

87.5 

87  .5 

87.5 

87  .5 

87.5 

87,6 

87.6 

87.fc 

87.6 

GE 

1  80 0  | 

72.8 

85.3 

8b. 2 

87.1 

87  .5 

87.6 

88  .2 

8B.2 

88  .2 

80.2 

80.2 

88.2 

88.3 

88.3 

88.3 

86.3 

GE 

1  50 0  | 

73.  3 

86.6 

87.5 

88  .4 

66  .8 

88.  9 

89.6 

89.6 

09.6 

89.6 

89.6 

89.6 

89.7 

89.  7 

89.7 

89.7 

GE 

1 20  0  | 

73.4 

87,0 

88-0 

88.8 

89.4 

89.5 

90,1 

90.1 

90 .1 

90.  1 

90.1 

90. 1 

90.2 

90.2 

9  0 . 2 

90.2 

GE 

1Q00I 

73.9 

87.5 

88,7 

89.8 

9a. J 

90.  4 

91.2 

91.2 

91  .2 

91.2 

9]  .2 

91.2 

91.3 

91.3 

91.3 

91 . 3 

GE 

9001 

73.9 

87.7 

88.9 

90.0 

90.5 

90.6 

91  .4 

’i." 

»i.» 

9l.4 

91  .4 

91.4 

91.5 

91.5 

91.5 

91.5 

GE 

80  0  j 

74.1 

88.5 

89.8 

90  "9 

91.5 

91.6 

92.5 

92.5 

92  .5 

92.5 

i?.  5 

92.5 

92.6 

92.6 

92.6 

92.6 

GE 

700l 

74.1 

88.8 

90.2 

91.3 

91  .9 

92.0 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.2 

95.2 

93.2 

93.2 

GE 

6001 

74.2 

89.2 

’0.9 

91.9 

92  .6 

92.8 

93.9 

93.9 

93  .9 

93,9 

93.9 

93.9 

94.0 

94.0 

94.0 

94  .0 

GE 

5aol 

74.2 

90.  1 

91.7 

93.0 

93.8 

94,4 

95.8 

95.8 

95  .8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.9 

95.9 

95.9 

95.9 

GE 

400j 

74.2 

90.4 

92.o 

93.4 

94.3 

94.  9 

96  .5 

96.6 

96  .6 

96.8 

9  6  *  8 

96.8 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

GE 

3001 

74.2 

90.4 

92.0 

93.4 

94 .3 

95.  1 

96.8 

97. a 

97.0 

97.2 

97.3 

97,3 

9  2 « 4 

9  7.  4 

97.4 

97  .4 

GE 

200| 

74.2 

90.t 

92.0 

93.4 

94  .3 

95.2 

97.2 

97. S 

97.5 

98,2 

98  .4 

98.4 

98.5 

98.5 

98.5 

98.5 

GE 

1001 

74.2 

90.4 

92.0 

93.4 

94.3 

95.2 

97.2 

97.7 

97  .7 

98.8 

99.2 

99.2 

99,5 

99.5 

99.8 

99.9 

GE 

01 

74.2 

9Q.4 

92.0 

93.4 

94.3 

95.2 

97.2 

57.7 

97  .7 

90  •  6 

99.2 

99.2 

99.5 

99.5 

99.8 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


930 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
USAFEyAC 

air  wlaThCR  service/hac 


PERCENTAGE  FREUUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  724070  ST«TION  NAME:  ATLANTIC  CITY  I AP  NJ  PERIOD  OF  RECORD:  78-87 

MONTH:  OCT  HOURS < L S T ) ;  21OO-23q0 


CE iLlNO 

IN  J 

flet  1 

GE 

10 

GE 

6 

Gi 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

visibility 
GE  GE 

2  1  1/2 

IN  STATUTE  MILES 
GE  GE 

11/4  1 

GE 

3/4 

cr 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

5/lb 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL  1 

99.  7 

59.5 

55.1 

55.5 

55  .9 

55.9 

56.1 

56.6 

56  .6 

56.6 

56.9 

56.9 

57.2 

57.2 

57.3 

57.5 

GE 

20000 1 

S  4  «  3 

60.3 

60.9 

61  .5 

61.9 

62.  0 

62.4 

62.8 

62  .8 

62,8 

63.1 

63.1 

63.4 

63.4 

63.5 

63.8 

GC 

180001 

59.  3 

60.3 

60.9 

61  .5 

61  .9 

62.  c 

62.4 

62.8 

62  .8 

62.8 

63.1 

63.1 

63  .4 

6  3.c 

63.5 

63.8 

GE 

160001 

54. 3 

6  0.3 

60.9 

61  .5 

61  .9 

62.0 

62.4 

62.8 

62  .8 

62.8 

63.1 

63.1 

63.4 

63.4 

6  3.5 

63.8 

GE 

ivcool 

54.3 

60.3 

60.9 

61  .5 

6  1.9 

62.0 

62*4 

62.8 

62  .8 

62.8 

63.1 

63.1 

63.4 

63.4 

63.5 

63. a 

GE 

120001 

55.3 

61.3 

6  2  .0 

62.7 

63.1 

63.2 

63.5 

69.0 

6  <i  .0 

64.0 

64.3 

64 . 3 

64.6 

64.6 

64.7 

64.9 

GE 

10000) 

57.7 

64.6 

65.5 

66.1 

66  .6 

66.  7 

67,0 

67.4 

67  .4 

67.4 

67.7 

67.7 

b8  *  1 

68. 1 

68.2 

68.4 

GE 

900  01 

59.6 

<*5*6 

66-5 

67.1 

67.5 

67.6 

6  8.0 

68. 4 

68  .4 

68.4 

68.7 

68.7 

69.0 

69.0 

'>’.1 

69.4 

GE 

800  01 

59.6 

66.8 

67.6 

60.3 

68  ,7 

68*  8 

69.1 

69.6 

69  .6 

69.6 

69.9 

69.9 

70.2 

70.2 

70.3 

70.5 

GE 

70001 

61.5 

69.4 

70.2 

71  .0 

71  .4 

71.5 

71.8 

72.3 

72.3 

72.3 

72.6 

72.6 

72.9 

72.9 

73.0 

73.2 

GE 

6000| 

62.0 

70.0 

70.9 

71.6 

72.0 

72.2 

72.5 

72.9 

72.9 

72.9 

73.2 

73.2 

73.5 

73.5 

73.7 

73.9 

GE 

soool 

6!.  1 

71.4 

7  2.3 

73.0 

73.4 

73.5 

73.9 

74.3 

74  .3 

74.3 

74.6 

74.6 

74.9 

74. 9 

75.1 

75.3 

GE 

6  6001 

69.5 

72.8 

73.8 

74,5 

?5-l 

75.  2 

75.5 

75.9 

7  5  .9 

75.9 

76.2 

76.2 

76.6 

76.6 

76.7 

76.9 

GE 

60001 

66.2 

74.7 

75.7 

76.5 

77.0 

77.  1 

77., 

’7.8 

77  .8 

77.8 

78.2 

78.2 

78.6 

78.6 

78,7 

7tt  .9 

GE 

3SQ01 

67.6 

7b. 6 

77.5 

78.3 

78.8 

78.9 

79.2 

79.7 

79.7 

79.7 

80.0 

80.0 

80.4 

6Q.4 

80.5 

80*8 

GE 

JOOOl 

69.0 

78.2 

79.2 

80.1 

60.9 

81. Q 

81 .3 

81.7 

81.7 

81.7 

82. 0 

82.0 

82.5 

«2.5 

62.6 

82 .8 

GE 

25001 

70.6 

80.1 

8l  .2 

82.5 

85.3 

83.4 

83.8 

89.2 

64  .2 

84.2 

84.5 

84.5 

84.9 

84.9 

85.1 

85.3 

GE 

20001 

72.9 

82. 5 

83.5 

84  .8 

85  .7 

85.8 

86.1 

86.6 

66  .6 

86.6 

86.9 

86.9 

87.3 

B7.3 

87.4 

87.6 

GE 

1800) 

72.7 

83.0 

84.2 

85.5 

86  .6 

86.  7 

87.0 

87.4 

87  ,4 

87.4 

87.7 

87.7 

88.2 

88.2 

68.3 

88.5 

GE 

isool 

73.2 

84.1 

85.6 

86.7 

87  .7 

87.8 

86  •  3 

88.7 

86  .7 

88.7 

89,0 

09.0 

89.5 

89.5 

89.6 

89  .8 

GE 

12001 

73.  7 

84.7 

86.0 

87.4 

88.5 

88.6 

89  .0 

89.5 

89  ,5 

89.5 

89.8 

89.8 

90.2 

90.2 

90,3 

90.5 

GE 

mool 

73.8 

84.9 

86. Z 

87.7 

88.8 

88.  9 

89.4 

89.8 

89  .8 

89.8 

90.1 

90.1 

90.5 

90.5 

90.6 

90.9 

GE 

9001 

73.9 

85.5 

86.8 

88.3 

69.4 

89.  5 

89.9 

93.3 

’0.3 

90.3 

90.6 

90.6 

91.1 

91.1 

91.2 

91  .4 

GE 

800  | 

73.9 

85.8 

8  7.2 

88.7 

69  .8 

89.  9 

90.5 

91.0 

91  .0 

91.0 

91.3 

91.3 

91.7 

91.7 

9  1 .8 

92.0 

GE 

7001 

73.9 

86.3 

87.7 

89.2 

90.3 

90.4 

91.1 

91.5 

91  .5 

91.5 

91  .8 

91.8 

92.3 

92.3 

92.4 

92.6 

&E 

600) 

79.0 

86.9 

88.3 

89.9 

91.0 

91.1 

91  ,9 

92.4 

92  ,4 

92.9 

92.7 

92.7 

93.1 

93.1 

93.2 

93.4 

GE 

5001 

74.0 

87.6 

89.1 

91.1 

92  .2 

92.4 

93.5 

94.0 

94  .0 

94 .0 

94.3 

94.3 

94,7 

9,. 7 

9u  .  8 

95.1 

GE 

*o0l 

74.0 

87.6 

89.2 

91.3 

92.5 

92.7 

94  .2 

94.6 

94  .6 

94.6 

94.9 

94.9 

95.4 

95.4 

95.  S 

95.7 

GE 

3001 

79.0 

87.8 

89.5 

91.7 

93.0 

’3.2 

96.9 

95.4 

95  .4 

95.6 

95.9 

95.9 

96.3 

96.3 

96.5 

96.7 

BE 

zoai 

79.0 

88.0 

8  9.6 

91  .8 

93.1 

93.4 

95.5 

9S.9 

95  .9 

96.2 

96*6 

96.6 

97.1 

97.1 

97.3 

97.5 

GE 

100) 

74.0 

88.0 

89.6 

91.8 

93.1 

93.4 

95  ,6 

96.1 

96  .1 

96.8 

97  .2 

97.2 

98.2 

98.2 

98.7 

99.1 

6E 

31 

76.1 

88.1 

89,7 

91.9 

93.2 

9  3.5 

95.7 

96.2 

96  .2 

96.9 

97.3 

97.3 

98.4 

98.4 

99.0 

100.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  93Q 


GLOBAL  CLIMAT0LO6Y  RRANCH  PERCENTAGE  FftEouENCy  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC  FROm  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  yEATHER  SERVlCE/HAC 


STATION  NUMBER: 

724070 

S  T  AT  I  ON  NAME : 

ATLANTIC  CITY  I  AP 

NJ 

period 

OF  RECORO:  78 

-8  7 

HONTh: 

:  OCT 

HOURS (LSTI : 

ALL 

CE  lLING 

v^RiLilr 

IN  STATUjE  MILES 

IN  1 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FtCI  1 

10 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1  /4 

1 

3/4 

5/8 

1/2 

5/16 

1/4 

0 

NO 

CEIL  1 

4  2.  9 

51.2 

51.9 

52.7 

53.2 

53.3 

53.5 

53.7 

53,7 

53.8 

53.9 

53.9 

54 . 1 

59.1 

5  4 .4 

54.8 

GE 

200001 

47.1 

56.6 

57.4 

58.4 

58  .9 

5^.  1 

59.3 

59.5 

59.5 

59.7 

59.8 

59.8 

60.0 

60.0 

60.  3 

60.7 

GE 

laoool 

47.1 

56.6 

57.4 

58.  S 

58  .9 

59.  1 

59  ,4 

59.6 

59  .6 

59.7 

59.8 

59.8 

60.0 

bo-0 

60.3 

60.7  ’ 

GE 

1  600  0 | 

47,  1 

56.6 

57.4 

58.5 

59  .0 

59.  1 

59 .4 

59.6 

59  .6 

5’. 7 

59.8 

59.8 

to.o 

60.0 

60.3 

60.7 

GE 

I’OOOl 

4  7*  N 

5  7.0 

5  7.0 

58.9 

59.3 

59.  5 

59.8 

60.0 

60  .0 

60.1 

60.2 

60.2 

60  4 

8  0. 4 

bO-7 

61.1 

GE 

120001 

4  fi.  3 

S8.0 

50.8 

5’.9 

60 .4 

60.  b 

60.9 

61.1 

61  .1 

61.3 

61  .4 

6  1.4 

61 .6 

61.6 

61.9 

62.3 

GE 

10000 1 

SO.  1 

60.3 

61.2 

62.3 

62  .8 

63.  0 

83.3 

63.5 

63.5 

63.7 

63.8 

63.8 

64.0 

64.0 

64.3 

64 . 7 

GE 

90001 

50.9 

6  1.2 

62.1 

63.3 

63.8 

64.0 

64.2 

64.5 

64  .5 

64  •  6 

64.7 

64.7 

64.9 

64.9 

65.3 

65.6 

GE 

gOOOi 

52.4 

63.1 

64  .0 

65.2 

65.7 

65.  9 

66.2 

66.5 

66  .5 

66.6 

66.7 

66.7 

66*  9 

67.  3 

67.6 

GE 

70001 

53.8 

6<4.9 

66>0 

67.2 

67.7 

67.9 

68  .2 

68. 5 

68  .5 

68.7 

68.8 

68.6 

69.0 

69.0 

69.3 

b’  •  7 

GE 

60001 

54.2 

65.6 

66.7 

67.9 

68.4, 

68*  6 

60.9 

69.2 

69.2 

69.4 

69.5 

69.5 

69.7 

69.7 

70.0 

70.4 

GE 

50  0  D  1 

55.8 

67.7 

6  8  .9 

70.2 

70.8 

71.0 

71.3 

n.s 

71.5 

71.7 

71  .8 

71.8 

72.  1 

72.1 

72.4 

72.8 

GE 

450  01 

5  7.8 

70.0 

71.2 

72.4 

73.1 

73.3 

73.6 

73.9 

73.9 

74.1 

7’.? 

74.2 

74.4 

74.4 

74.8 

75.1 

uE 

toool 

b’-s 

72.3 

73.4 

74  .8 

?  5.5 

75.7 

76  .0 

76.3 

76.3 

76.5 

76.6 

76.6 

76.9 

7b. 9 

77.7 

77.6 

GE 

35001 

60.9 

73.9 

75.1 

76-5 

77.2 

77.4 

77.8 

78.1 

78.1 

78.3 

78  .4 

78.4 

78.6 

78.6 

79.0 

79.4 

GE 

300  01 

62.9 

76.3 

77.6 

79.0 

79.7 

80.0 

B0.3 

80.6 

80  .6 

80.  B 

BO. 9 

8  0  •  9 

81.2 

81.2 

81,5 

81.9 

GE 

25001 

64.7 

78. 7 

80.1 

81.8 

82.6 

82.8 

8  3.2 

03.5 

83  .5 

83.6 

83.8 

83.8 

88.0 

S4.0 

84.4 

84 .8  : 

GE 

200  0  1 

65.9 

80.6 

82.0 

83.7 

84  .6 

84.9 

85.2 

85.5 

85  .5 

85.7 

85. B 

85.8 

8b- 1 

86.1 

86.5 

86.9  j 

GE 

1800  t 

66.5 

81.5 

82.9 

84.6 

85.5 

85.8 

86  .2 

86.  S 

86  .5 

86.7 

86.8 

86.8 

87.1 

87.1 

87.5 

87.8 . 

GE 

15U01 

67.2 

82.6 

84.2 

86.0 

86  .9 

87.2 

87.6 

87.9 

87  .9 

88. 1 

88.2 

88.2 

88.5 

88.5 

88.9 

B9.2 

GE 

i?0Gl 

67.5 

83.5 

85.0 

86.9 

87  .9 

88.2 

88.6 

88.9 

88  .9 

89.1 

89.2 

89.2 

89.5 

89.5 

89.9 

90.3'( 

GE 

ioooi 

67.8 

84.0 

85.7 

87.6 

88  .7 

89.  0 

89  .5 

89.8 

89  .8 

90.0 

90.1 

90.  1 

90.4 

90.4 

90,7 

’1.1 ! 

GE 

90  0  1 

67.8 

89.3 

85.9 

87.9 

89  .0 

89,  3 

89.8 

9Q.1 

90 .1 

90.3 

90.4 

90.4 

90.7 

’0.7 

9  1,1 

<71.5  : 

GE 

8U0  1 

6  7.9 

84.7 

86.4 

88.4 

89  -5 

09.9 

90,4 

90.8 

90.8 

91.0 

91.1 

91.1 

91.4 

91.4 

91,7 

’7.1 : 

GE 

loot 

68.0 

85.  1 

06.8 

88.9 

90.1 

90.S 

91.1 

91.5 

91  .5 

91.7 

91.8 

91.8 

92.1 

92.1 

92.5 

92.9  i 

GE 

6001 

68.2 

85.5 

87.3 

89.5 

90  .8 

91.2 

91  .9 

92.3 

’8.3 

92.5 

92.6 

92.6 

92.9 

92.9 

93,3 

93.7  . 

GE 

sool 

68.  2 

85.9 

87.8 

90.1 

91.5 

92.  1 

92.8 

93.2 

93  .2 

93.5 

93.6 

93.6 

93.9 

93.9 

94,3 

94.7  1 

GE 

4001 

68.2 

86.! 

88  .0 

90.6 

92.1 

92.  7 

93.7 

94.2 

94  .2 

94.5 

94  .6 

94.6 

94.9 

94.9 

95,  3 

95,7 

GE 

3001 

68.2 

86.2 

88.2 

90.9 

92.5 

’3.2 

94  .4 

95.0 

9S  .0 

95.5 

95.7 

95.7 

96.0 

96.0 

96,4 

9b.  8  1 

GE 

2001 

68.2 

86.2 

88.3 

91.0 

92.7 

93.  5 

94.9 

95,6 

’5.6 

96.3 

96.5 

96.5 

97.0 

97.0 

97,4 

97.8  1 

GE 

100| 

68.2 

86.2 

00.3 

91.0 

92.7 

93.5 

95.0 

95.7 

95  .7 

96.5 

’7.0 

97.0 

97.7 

97.7 

98.5 

99.0  ; 

GE 

ol 

68,2 

86.2 

88.3 

91.0 

92  .7 

93.5 

95«o 

95.7 

95.7 

96.5 

97.0 

97.0 

97.8 

97.8 

98,8 

100.0  > 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


7440 


I 

GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFCTAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


STATION  NUMBER:  724070  STATION  NAME:  ATLANTIC  CITY  I AP  NJ  PERIOo  OF  RECORD:  76-87 

MONTH;  NOV  HOURStLSTI:  0000-0200 


CE  2L1NG 

IN  | 

FLEt  1 

1  GE 

1  10 

Gf 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 

G£  gE  GE  GE  GE 

2  1  1/2  1  1/4  1  3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

5/16 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL  | 

1  9  3.9 

48.1 

48.3 

48.8 

49.0 

49.  0 

49.8 

50.1 

50 .1 

50.4 

50.4 

50.4 

So.  8 

50*8 

SI.l 

52.0  : 

GE 

200001 

1  46.1 

50.8 

51  .0 

5l  .6 

52  .0 

52.0 

52.8 

53.1 

53.1 

53.4 

53.4 

53.4 

53.8 

53.8 

54.3 

55.2 ; 

GE 

laoool 

1  46.  1 

50.8 

51.0 

51.6 

52.0 

52.0 

S2.a 

53.1 

53.1 

53.4 

53.4 

53.4 

53.8 

53.8 

54.3 

55.2  , 

6£ 

1600 0{ 

I  46,  1 

50-» 

51.0 

51  .6 

52  .0 

52.0 

52.8 

53.1 

53.1 

53.4 

53.4 

53.4 

53.8 

53.6 

54.3 

55.2  1 

GE 

14000 | 

1  46.  7 

51.3 

5  1  .7 

52.2 

52.7 

52.7 

53.4 

53,8 

53  .8 

54.1 

5«.I 

5«.l 

54 .4 

54.4 

55.0 

55.9 

GE 

1  200  Q 1 

t  47.x 

51.  » 

52.2 

52.8 

53.2 

53.2 

54  .0 

54.3 

54.3 

54.7 

54.7 

54.7 

55.0 

S5.0 

55,6 

56*4 

GE 

100001 

1  98.8 

54.0 

54.3 

S4.9 

55.3 

55.  3 

56. 1 

5b. 4 

56  .4 

56.8 

56.8 

56.8 

57.1 

57.1 

57,7 

58.6 

GE 

90001 

1  49.  D 

54.4 

54  .8 

55.3 

55  .8 

55.8 

56.6 

56.9 

56  *9 

57.2 

57.2 

57.2 

57.6 

57.6 

58.1 

59.0 

GE 

8000| 

1  SO. 6 

56.7 

57.0 

57.6 

58  .0 

58.0 

56.0 

59.1 

59.1 

59.4 

!>».« 

5».<t 

59.8 

59.8 

60.3 

61.2 

GE 

7oool 

1  51-0 

57.2 

57.7 

58.3 

58.8 

58.8 

59.6 

59.9 

59.9 

60.2 

60.2 

60.2 

60.6 

60.6 

bl  .1 

62.0 

GE 

60001 

!  SI. 9 

58.2 

58.7 

59.6 

60.0 

60.0 

6Q.8 

61.1 

61  .1 

61.4 

61.4 

61.4 

61.8 

61.8 

62.3 

63.2 

GE 

snool 

1  53.1 

59.9 

60.3 

61.2 

61  .7 

61.7 

62.9 

62.8 

62  .8 

63.1 

63.1 

63.  1 

6  3.4 

63.4 

64.0 

64.9 

GE 

45001 

56.2 

63.7 

64.1 

65.0 

65.4 

65.4 

66.2 

66.6 

66  .6 

66.9 

6  &  .9 

66.9 

67.2 

67.2 

67.8 

68.7 

GE 

ooool 

57.0 

64.4 

65.0 

65.9 

66.3 

66.  3 

67.1 

67.4 

67  .4 

67.8 

67.8 

67.8 

68.1 

68.1 

6  8.7 

69.6 

GE 

15001 

59.0 

66,4 

57.0 

68-1 

68  .6 

68.6 

69.3 

69.  7 

69.7 

70.  D 

70.0 

70.0 

70.3 

70.3 

70.9 

7i.e 

GE 

30001 

bo.a 

68.2 

69.0 

70. 3 

7 0  ,8 

71.0 

71.8 

72.2 

72.2 

72.7 

72.7 

72.7 

7J.0 

73.0 

73.6 

74.4 

GE 

25001 

62.1 

70.7 

71.6 

73.0 

73.6 

73.8 

74.6 

75.0 

75.0 

75.4 

75.4 

75.4 

75.8 

75.8 

76.3 

77,2 

GE 

20001 

64.7 

74.6 

75.4 

77.0 

77.7 

77.9 

78.7 

79.1 

79 .1 

79.6 

79.6 

79.6 

79.9 

79-9 

80.4 

81.3 

GE 

18001 

*5.1 

75.2 

76.1 

77.7 

78  .4 

70.7 

79.4 

79.9 

79  .9 

80.3 

00.3 

80.  3 

80.7 

80.7 

*1.2 

82.1 

GE 

15001 

6S.3 

76.6 

77.4 

79.0 

79.8 

80.0 

80.8 

81.2 

0  1  .2 

81.7 

81.7 

81.7 

82.0 

82.0 

82.6 

83.4 

GE 

1200l 

1  66.7 

77.9 

70  .8 

80.3 

81.2 

81.4 

82.3 

82.8 

82  .8 

83.2 

83.2 

83.2 

83.6 

63.6 

84,1 

85.0 

GE 

10001 

t  67.0 

79.2 

80.1 

81.9 

82.8 

83.0 

83.9 

84.3 

84.3 

84.8 

84  .8 

84.8 

85.1 

85.1 

85.7 

86.6 

GE 

9ool 

5  7.3 

80.2 

8  1  .2 

83.0 

83.9 

84.  1 

85.0 

85.4 

85.4 

05.9 

85.9 

85.9 

86.2 

86.2 

86.8 

67.7 

GE 

acol 

67.6 

80.7 

81.7 

83.6 

84  .4 

84,7 

85.7 

86 . 1 

66 .1 

86.6 

86.6 

86.6 

86.9 

86.9 

87.4 

88.3 

GE 

2a  a  l 

1  6  7.7 

81.1 

82.2 

84 .1 

85  .0 

85.2 

86.3 

86.8 

66  .8 

87.2 

87.2 

87.2 

87.6 

87.6 

88.1 

89. Q 

ge 

6001 

!  67.8 

81.8 

82.9 

85.3 

86  .2 

96.4 

87.6 

88.1 

88 .1 

88.6 

88*6 

86*6 

88.9 

88.9 

89.4 

9o*3  ; 

GE 

5001 

67*8 

82.8 

84.2 

86.9 

87.9 

88.2 

89,3 

89.9 

89.9 

90.3 

90.3 

90.3 

9o.7 

90.7 

91.2 

92.1 

GE 

4001 

1  67.9 

83.1 

85,0 

88-2 

89  .2 

90.  1 

91,4 

92.1 

92.1 

92.6 

92.6 

92.6 

92.9 

92.9 

9  3.4 

94 ,3 

GE 

3001 

1  67.9 

83.1 

85.1 

88.3 

89.3 

90.9 

91.9 

92.7 

92  .7 

93.2 

93.3 

93.3 

93.7 

93.7 

94.2 

95.1 

6E 

2001 

1  67.9 

83.2 

8S.2 

88.6 

89  .6 

90.  7 

92.3 

93.3 

V3.3 

94 .6 

9s  .8 

94.8 

95.2 

95,2 

95.8 

96.7 

GE 

100| 

|  67.9 

83.2 

85.2 

88  .6 

89.7 

90.  8 

92  .6 

93.6 

93  .6 

94.8 

95.2 

96.2 

96.  3 

97.3 

98.3 

GE 

o  1 

1  67.9 

83.2 

a5.2 

88.6 

89  .7 

90.  8 

92.6 

93.6 

9  3  .6 

94.8 

95.2 

95.2 

96.2 

96.3 

98.0 

10Q.0 

total  number  OF  OBSERVATIONS :  900 


GLUBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC  FW0H  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  UCATHER  SERVICE/MAC 

STATION  NUMBER:  724070  S  T  At  I  ON  NAME;  ATLANTIC  CITY  I AP  NJ  PERIOD  OF  RECORD:  78-87 

MONTH:  NOV  HOURSTLSTI:  0500-0500 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  | 

ft£r  1 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

l  1  /4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

5/16 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL  1 

40.  6 

46.  1 

4  7.3 

48  .0 

48.3 

46.  6 

48.9 

49.3 

49.3 
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91  .9 

93.1 

94.6 

96  .9 

97.8 

97.8 

98. 3 

98.4 

98.4 

98. 4 

98.4 

98.7 

98.7 

GE 

ol 

72.2 

85.9 

86.0 

91  .9 

93.1 

94.  6 

96.9 

97.8 

97  .8 

98.3 

98.4 

98.4 

98.6 

98.  7 

99.3 

1 OQ.O  | 

TOT**-  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  900 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PE  RC  E  N  TA  GE  FREUUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC  FROM  hourly  observations 

AIR  WEATHER  SlRVICE/MAC 

STATION  NUMBER:  72*4070  STATION  NAME:  ATLANTIC  CITY  I  aP  NJ  PERIOD  OF  RECORD:  7B-87 

MONTh:  nov  HOUrs (LS  T  *  :  2100-2300 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  | 

FLET  | 

GE 

10 

GE 

6 

Ge 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1  /4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

5/16 

GE 

ly4 

GE 

0 

NO 

ceil  1 

41.0 

45*0 

4  5.4 

45.9 

46  .2 

4b.  4 

47.0 

47.1 

47.1 

47.3 

4  7.4 

47.4 

47.7 

47.7 

4  7.8 

48.1 

GE 

20000 1 

4  6.9 

52.0 

52.4 

53.2 

53  .6 

53.8 

54  .4 

54.6 

54  .6 

54.8 

54.9 

54.9 

S5.1 

5  5*1 

55.2 

55.6 

GE 

180001 

46.9 

52.0 

52.4 

53.2 

S3  .6 

53.6 

54.4 

54.6 

54  .6 

54 . 0 

54  ,9 

54.9 

55.1 

55.1 

55.2 

GE 

160001 

46.9 

52.0 

52.4 

53.2 

53-6 

53.  fi 

54.4 

54.6 

54  .6 

54 . 8 

54  .9 

54,9 

55.1 

55.1 

55.2 

55.  b 

GE 

1  **  go  a  • 

4  7.2 

52.3 

52.8 

53.6 

S3 .9 

54.  1 

54  .0 

5, .9 

54  .9 

55.1 

55.2 

55.2 

5S  .4 

55.4 

55.6 

SS  .9 

GE 

12000) 

48.9 

54.3 

54.9 

55.7 

56  .0 

56.2 

56.9 

57.0 

57  .C 

57.2 

57.3 

57.3 

57.6 

57.6 

57.7 

58.0 

GE 

IOO0q) 

51.1 

5  b  «  8 

57.6 

58.3 

58  .7 

58.9 

S9.6 

59.7 

59.7 

59.9 

60.0 

60.0 

60.2 

60.2 

60.3 

60.7 

GE 

900 Q  | 

5  1.8 

57.6 

58.3 

59.1 

59.4 

59.  ? 

60.6 

60.7 

60  .7 

60.9 

6  1  .0 

61.0 

61.2 

61.2 

61.3 

61.7 

GE 

8000  1 

53.  1 

59.2 

60.0 

60.8 

61.1 

61.3 

*2*2 

62.3 

b2 .3 

62.6 

62.7 

62.7 

*3.0 

6  3.0 

63.1 

63.4 

*f 

7000) 

54.6 

61.0 

61  .6 

62.6 

62  .9 

63.  1 

64  ,0 

64.1 

‘“•.1 

*4.3 

64 .4 

64.4 

64 . 8 

64.8 

64.9 

65.2 

GE 

6000| 

54.9 

61.3 

62.1 

62.9 

63  .2 

63.4 

64,3 

64  .4 

64  .4 

64.7 

64  .8 

64 .8 

*5-1 

bS.l 

65.2 

65.6 

GE 

50001 

56.7 

53.1 

6  <|  .0 

64  .8 

65.1 

65.  3 

66,2 

66.3 

66  .3 

66.6 

66.7 

66.7 

67.0 

67.0 

67.  1 

67.4 

GE 

86001 

58.  1 

65.6 

66.4 

67.2 

67  .6 

67.8 

68-7 

68.8 

68  .8 

69.0 

69.1 

69.1 

69.4 

69.4 

69.6 

69.9 

GE 

80C0I 

58.8 

66.4 

67.3 

68.4 

68  .8 

69.0 

70,0 

70.1 

70 .1 

70.3 

70.4 

70.4 

70.8 

70. B 

TO- » 

71.2 

GE 

3500) 

60.  6 

68.8 

69  .8 

71.0 

71  .3 

71.6 

72.6 

72.7 

72  ,7 

72.9 

73.0 

73.0 

73.3 

73.3 

73.4 

73,8 

GE 

-00  0 1 

62.0 

71-2 

72.2 

73.4 

73.8 

74.0 

75.0 

75. 1 

75.1 

75.4 

75.6 

75.6 

75.9 

7  5.9 

7<>.0 

76.3 

GE 

25UOI 

63.9 

73.6 

74.9 

76.3 

7fa  •  7 

76.9 

77.9 

78.0 

78  .0 

78.3 

78.4 

78.4 

78.0 

76. B 

78.9 

79.2 

GE 

200  0 1 

66.Q 

76.6 

78.0 

79.4 

79.8 

80.0 

Bl.O 

81.1 

81  .1 

81.4 

81  .6 

81.6 

62.0 

82.0 

82.1 

02.4 

GE 

18001 

66.  3 

76.9 

78.3 

80.0 

80.3 

80,6 

81.6 

81.7 

81  .7 

b2.d 

82.1 

82.  1 

82.6 

82.6 

82.7 

83.0 

GE 

1  5001 

66.  7 

77.7 

79.1 

80.8 

81.2 

81.4 

82.4 

82.6 

82  .6 

82.9 

83.0 

83.0 

8  3*  4 

83.4 

83.6 

83.9 

GE 

12001 

67.6 

78.8 

80.6 

82.3 

82.9 

83.  1 

84.1 

84.2 

84  .2 

84.6 

84 .7 

84 . 7 

85.1 

85.1 

65.2 

85.6 

GE 

10001 

68.2 

80.3 

02.3 

84.1 

84  .7 

84.  9 

85.9 

86.0 

86  .0 

86.3 

06  .4 

86.4 

86.9 

86.9 

87.0 

0  7.3 

GE 

7001 

68.7 

8  (j  •  9 

8  3.1 

84.9 

85  .4 

85.  7 

86.7 

8b, 8 

86 .8 

87.1 

87.2 

87.2 

87.7 

87.7 

87.8 

88 . 1 

GE 

800) 

68.9 

81.1 

03.3 

85.3 

85  .9 

86.  1 

87.1 

87.2 

07  .2 

87.6 

87  ,7 

87.7 

88.1 

88.  1 

88.2 

88.6 

GE 

700l 

68.9 

8  1.9 

84.1 

86.3 

86.9 

87.  1 

88.1 

88.2 

88  .2 

68.6 

88 .7 

88. 7 

89.  I 

89.1 

89.  z 

8V.6 

GE 

6001 

68.9 

82.1 

84.3 

87.Q 

67  .<> 

88.0 

89.1 

89.2 

89  .2 

89.6 

69,7 

89.  7 

90.1 

90.  1 

90.2 

90.6 

GE 

soot 

69.  n 

83.1 

85  .4 

88 . 1 

88  .8 

89.2 

90.4 

90.6 

90  .6 

90.9 

91  .0 

91.0 

91.4 

9  1.4 

91.6 

91 .9 

GE 

900) 

69.0 

83.3 

86.2 

89.3 

90.0 

90.9 

92.3 

92.8 

92.8 

93.1 

«3.? 

9  3.2 

93.7 

93.7 

93.1 

94.1 

GE 

300l 

69.0 

73.3 

86.3 

89.6 

90 .2 

91.4 

93.3 

94  .0 

94  .0 

94.6 

94 .7 

94.7 

95.1 

^.1 

’5.2 

95.6 

GE 

2001 

69.0 

83.3 

86.4 

89  .8 

9O  .4 

91.7 

93.9 

94.7 

94  .7 

95.7 

95,9 

95.9 

96.6 

96.6 

96.7 

97,0 

GE 

100l 

69.0 

83.3 

86.4 

89.8 

90.7 

9  j  ,  9 

94.4 

95.2 

95.2 

96.4 

96.7 

96.7 

97.4 

97.6 

97.9 

98.2 

GE 

Of 

69.0 

83.3 

86.4 

89.8 

90.7 

91.9 

94  .4 

95.2 

95  .2 

96 . 4 

96.7 

96.7 

97.8 

97.9 

98.7 

IOj.O 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


900 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE:  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

A x H  WEATHER  SErVICE/MAC 


STATION  NUMBER: 

724070 

station  n*  mE  : 

A  TLANTlC  C ITi 

I  AP 

NJ 

PERIOD 

OF  RECORD:  78 

-87 

MONTH 

OEC 

HOURS ( L  S  T 1 ; 

0000-0200 

CE  1LIN6 

VISIBILITY 

in  statute  miles 

M 

IN  1 

GE 

GE 

GE 

6E 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

SE 

GE 

GE 

GE 

GE 

FEET  | 

10 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1  /  4 

1 

3/4 

5/b 

1/2 

5/16 

1/4 

0 

NO 

CEIL  | 

48.0 

49.1 

49.5 

49.6 

,?.6 

49*9 

50.0 

50.4 

50  .4 

50.5 

50-5 

50.5 

50.5 

50.5 

50.5 

50.5 

GE 

200001 

51. I 

53. C 

53.3 

53.4 

S3  .4 

53.  8 

53.9 

58.  J 

54.3 

54.4 

54  .4 

54.4 

54 .4 

S4.4 

54.4 

54.4 

GE 

18000 | 

51.1 

53.0 

5  3.3 

53.4 

53.4 

53.  6 

53.9 

54.3 

54  .3 

54.4 

5*.„ 

54  •  4 

54.4 

54.4 

54.4 

54 .4 

GE 

16000 1 

5>*» 

53.0 

53.3 

53.4 

53.4 

53.8 

53.9 

54.3 

54  .3 

54.4 

54.4 

54.4 

54.4 

59. 1* 

54.4 

54.4 

GE 

180001 

5  1.2 

53.1 

5  3.4 

53.5 

53.5 

53.9 

54  .0 

54.4 

54  .4 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

54.5 

GE 

izrool 

53.0 

54.9 

55.3 

55.4 

55  .4 

SS.7 

S5 .8 

56.2 

56  .2 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

56.3 

GE 

100001 

55. B 

58.0 

58.3 

58.4 

58.4 

58.  7 

58.8 

59.2 

59  .2 

59.4 

59 .4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

GE 

90001 

55.9 

58.  1 

58.4 

58.5 

50.5 

58.8 

58.9 

59.4 

59  .4 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

6  V .  5 

GE 

80001 

58.6 

61 .2 

61.fc 

61 .7 

61.7 

62.0 

62.2 

62.7 

62  .7 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62.8 

62,8 

6  2 . 8 

GE 

70001 

59.7 

62.8 

63.2 

63.4 

63.6 

63.8 

64  .0 

64.5 

64  .5 

64.6 

64  .6 

64.6 

64.6 

64,6 

b4 .6 

64 .6 

GE 

60001 

6  0.5 

63.8 

64.3 

64  .5 

64  .5 

64.8 

65.1 

65,6 

<>5.6 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.  7 

65.7 

GE 

50001 

62.7 

66.3 

66.9 

67.1 

67.1 

67.  4 

67.6 

68.2 

68  .2 

68.4 

68.4 

68.4 

68.4 

68-4 

65.4 

68.4 

GE 

45 0  0  1 

64.9 

69.0 

69.6 

69.9 

69  .9 

70.2 

70.4 

71.0 

71  .0 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

71.2 

T\.2 

71.2 

GE 

4C0DI 

65.9 

70.1 

70.6 

n.o 

71.1 

71. M 

71.6 

72.2 

72  .2 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

72.4 

GE 

«GOl 

66.2 

72.5 

73.0 

73.4 

73.5 

73.9 

78.1 

74.6 

74  .6 

74 .8 

74  .8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

74.8 

GE 

30001 

71.6 

76.5 

77.] 

77.5 

77  .6 

78.  3 

78.6 

79.1 

79.1 

79.1* 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

79.4 

GE 

i^ool 

79.3 

79-0 

80.4 

81.1 

81.2 

81.8 

82.2 

82. 8 

82  .8 

83.0 

83.0 

63.0 

83.0 

?  3.0 

83.0 

63.0 

GE 

20001 

76.5 

82.8 

83.4 

84.2 

84  .4 

85.  1 

85.4 

86.0 

86  .0 

86.2 

86.2 

86.2 

86.2 

0b. 2 

86.2 

66.2 

GE 

18001 

76.6 

83.2 

8  3.9 

84.8 

85.1 

85.  7 

86.0 

86.7 

86.7 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

GE 

15001 

77.3 

84.3 

84,9 

85.9 

86.1 

86.  8 

87.2 

67.8 

87  .8 

88  •  1 

88  •  1 

88. 1 

88.1 

88.1 

8  8.1 

86.1 

GE 

1  20 0  | 

77.8 

84.8 

85.5 

86.5 

86.9 

87.  5 

68.1 

88.7 

88.7 

88.9 

88.9 

80.9 

88.9 

88.9 

88.9 

68.9 

GE 

lOQOl 

78.  1 

85.3 

86. C 

87.0 

67.4 

88.2 

88.8 

89.5 

89.5 

09.7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.  7 

89.7 

89,7 

GE 

9Q0I 

78.4 

85.6 

86.7 

87.6 

88.1 

88.8 

89>S 

90.1 

90.1 

90.3 

90.3 

90.3 

90-3 

90.3 

90.3 

90.3 

GE 

8  U  0  1 

78.4 

85.8 

86.7 

87.6 

68 .1 

88.  6 

89.5 

*0.1 

90 .1 

90.  J 

90.3 

90.  3 

90.  3 

90.3 

90.3 

90.3 

GE 

7001 

79.  1 

86.8 

8  7  .6 

88.7 

89 . 1 

89.9 

90.5 

91.3 

91  .3 

91  .6 

*1.5 

91.6 

91*6 

91.6 

91.6 

91.6 

GE 

6yOl 

79.1 

86.8 

87.6 

88.7 

89 .1 

90.2 

90.9 

91.6 

91  .6 

91 .9 

91.9 

91 . 9 

91 . 9 

91.9 

91.9 

91 .9 

GE 

5001 

79.  1 

87.4 

88.5 

89,9 

*0.3 

*1.6 

92.4 

93.1 

93.1 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

93.4 

GE 

"ool 

79.2 

87.7 

88  .8 

90.2 

90.6 

92.0 

92  .8 

*3.7 

93.0 

94 . 1 

94 . 1 

94 . 1 

94 . 1 

94.1 

94.3 

94 . 3 

GE 

300  1 

79.2 

88.0 

89.4 

91.0 

91.7 

93.  1 

93.9 

94  .9 

95  .1 

95  .4 

95.6 

95.6 

95.6 

95.6 

95.8 

95.8 

GE 

200l 

79.4 

88.2 

89.6 

91.4 

92.5 

94.  0 

94.7 

96.3 

96  .5 

97.0 

97  .4 

97.4 

97,7 

97.8 

*5.2 

98.2 

GE 

1001 

79.4 

88,2 

89.6 

92.5 

911.0 

94  .7 

96.5 

96  .6 

97.6 

98.1 

98.1 

98.7 

98.8 

99.2 

99,2 

GE 

ol 

79.4 

88.2 

89.6 

91.4 

92.5 

94.0 

94.7 

96.5 

96  .6 

97.6 

98 . 1 

98.1 

99.1 

99,2 

100.0 

1  00.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


930 


61  OB AL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
US AFE|AC 

Aik  leather  service/hac 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

724070 

ST  AT  IOh 

NAME 

ATLANTIC  CITY 

I  AP 

NJ 

PERIOD 

OF  RECORD:  78 

-8  7 

MONTH 

DEC 

HOURS  CL  S  7 1 j 

0300-0500 

CE  KING 

VISIBILITY 

IN  STATUTE  MILES 

IN  1 

Gc 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

Gt 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

ge 

GE 

GE 

FEET  | 

10 

6 

5 

4 

3 

2  1/2 

2 

1  1/2 

1  1  /4 

1 

3/4 

5,0 

1/2 

5/lb 

1/4 

0 

NO 

CEIL  1 

49.  8 

51.8 

52  .0 

52.2 

52.3 

52.  5 

52.5 

52.8 

52  .8 

52.9 

52.9 

52.9 

52.9 

52.9 

52.9 

53.0  • 

Ge 

20000 1 

52.3 

54.9 

55.3 

55.5 

55.6 

55.8 

55.8 

56.1 

5*>.l 

5b. 2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

56.2 

5b. 3 

GE 

180001 

52.  3 

54.9 

55.3 

55.5 

55.6 

55.  8 

55.8 

56.1 

56.1 

56.2 

56.2 

S6.2 

56.2 

56-2 

56.2 

56.3  * 

GE 

160001 

52.3 

5„.9 

55.3 

55.5 

55.6 

55.  B 

55  .8 

56.1 

56 .1 

56.2 

56.2 

56.2 

S6.2 

56.2 

5G.2 

56.3 

GE 

140001 

52.4 

55.  1 

55.4 

85.8 

55  .7 

55.9 

55.9 

56.2 

56  .2 

56.3 

56.3 

56. 3 

56.3 

56.3 

56.  3 

56.5  1 

GE 

uaooi 

54.4 

57.1 

57.4 

57.6 

57  .7 

58.0 

S0.O 

50.3 

58.3 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

58.4 

SB.  5  ; 

6E 

100001 

56.5 

S9.S 

59.9 

6q.3 

60  .4 

60.  6 

60.8 

61.1 

61  .1 

61.2 

<>'.2 

81.2 

61  .2 

61.2 

61.2 

61.3 

GE 

’oool 

57.0 

60.  1 

60.5 

61.0 

61.1 

61.3 

61  .4 

61.7 

61  .7 

61.6 

61  .8 

61.8 

61.8 

6  i.e 

6  1.8 

61*9 

GE 

00001 

59.4 

62.7 

85.1 

83.5 

63.7 

63.9 

64  .0 

64.3 

b4  .3 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.4 

64.5  ’ 

GE 

700  0 1 

60.3 

64.0 

6  4  .4 

64  .9 

65.1 

65.3 

0$.4 

65.7 

65  .7 

65. 8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.6 

65.8 

65.9  ; 

&E 

fapooi 

60.3 

64,1 

64.5 

65.2 

65.3 

65.5 

65  .6 

65.9 

65  ,9 

Gb.O 

bb.O 

66.0 

66.0 

66.0 

66.0 

6b. 1 

GE 

saoal 

bl.B 

66.5 

6  6.9 

67.6 

68.0 

68.2 

68.3 

68.6 

68  .6 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

68.7 

66.8  i 

GE 

■15001 

64.5 

69.2 

69.8 

70.  B 

70.9 

71.1 

71.2 

71.5 

71  .5 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

71.6 

n.7  1 

GE 

40001 

66.9 

71.8 

72.4 

73.3 

73.4 

73.7 

73.8 

74.1 

74  .1 

74.2 

T  4  .2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.2 

74.3  i 

GE 

35001 

bB.7 

73.9 

74.4 

75.4 

75. S 

75.7 

75.8 

76,2 

7b  .2 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.3 

76.5 

GE 

30001 

71.2 

76.9 

77.7 

78.7 

78.8 

79,0 

79.1 

79.6 

79  .6 

79, 7 

79.7 

79.7 

79. 7 

79.7 

79.7 

79.8  ; 

GE 

25001 

73.4 

79., 

80.3 

81. S 

61  .6 

61.8 

81  .9 

82.4 

82.4 

82.5 

82.5 

82.5 

82.5 

e2.5 

82.  S 

0Z.b 

GE 

20001 

74.? 

80.3 

8  1  .3 

82.5 

02. b 

8  3.0 

83.3 

83.8 

83  .8 

03.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

83.9 

84.0 

GE 

18G0I 

74.6 

80.8 

81.7 

83.1 

83.2 

83.7 

84  #o 

84 , 14 

0,  .4 

84 . 5 

84  .5 

64.5 

84.5 

84.5 

84.5 

84.6 

GE 

15001 

75.4 

82.3 

83.3 

84 .7 

84  .9 

85.4 

85.8 

86.2 

86  .2 

86.3 

86  .j 

0b.  3 

0b.  3 

86.  3 

86.3 

86.5 

GE 

UOOl 

75.6 

82.8 

83.9 

65.3 

85.5 

85.9 

86.3 

86.8 

86.6 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

06. 9 

86.9 

8  7.0  : 

GE 

10Q0I 

76.0 

83.3 

84.5 

86.0 

86  .2 

86.  7 

87.1 

87.5 

87.5 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.7  : 

6E 

9001 

76.6 

84.0 

85.2 

86.7 

86  .9 

07.3 

8  7,7 

00.2 

88  .2 

88.3 

88.3 

86.3 

88.4 

88.4 

88.4 

08.5  i 

ge 

8001 

76.6 

84.4 

85.6 

87.1 

87  .3 

87.  7 

88.2 

88.6 

88  .6 

88.7 

88-7 

88.7 

88.8 

88.8 

88.8 

88.9 

GE 

7001 

77.0 

85.1 

86.2 

87.8 

68  .2 

88.6 

89.Q 

89.5 

89  .5 

89.6 

89.6 

09.6 

89.7 

89.7 

89.7 

89.8  ; 

GE 

bGOl 

”.0 

85.5 

86*7 

88.6 

88.9 

89.6 

90.0 

9q.  4 

90  .4 

90.5 

90.5 

90.5 

90.6 

90.6 

9o.6 

9Q.8  J 

GE 

5001 

77.2 

86.3 

87.8 

90.4 

90.9 

*1. 7 

92.3 

92.7 

92.7 

92.8 

92.8 

92.8 

92.9 

92.9 

92.9 

93.0 

GE 

4001 

77.  3 

66.7 

88.2 

91.1 

91.5 

92.5 

93.2 

93.7 

’3.7 

94.1 

94 . 1 

94 . 1 

94.2 

94.2 

94.2 

94 . 3 

GE 

3C0  | 

77.5 

8  7.6 

89.2 

92.6 

93.4 

94.6 

95.6 

96.1 

96  .1 

96.4 

96  .V 

96.9 

97.0 

97.0 

97.0 

97.1 

GE 

200* 

77.5 

87. 6 

89.2 

92.6 

93  .4 

94.6 

96  .2 

96.8 

96  .8 

98. 1 

98.4 

98.4 

98.6 

98.6 

99.0 

■>,.i  i 

GE 

loot 

77.5 

87.6 

89.2 

’2.7 

’3.5 

94.  7 

96.5 

97.0 

97  .0 

98.4 

98.7 

98.7 

99.0 

99.0 

99.6 

99.7  ’ 

GE 

ol 

77.5 

87.6 

89.2 

92.7 

93. 5 

94,  7 

96,5 

97,0 

97.0 

98.4 

98.7 

98. 7 

99.1 

99.  1 

99.7 

100.0  ! 

[ 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  930  | 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
USAFETAC 

Al«  «£ATHF»  SERVICE/mAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


I 


STATION 

NUMBER : 

72407  0 

ST  AT  I  ON 

NAME  : 

ATLANTIC  CITY 

I  AP  NJ 

PER  100 
MONTH! 

OF  RECORD:  78-8  7 
:  OEC  HOURS  < L  S  T ) . 

0600. 08qq 

CEILING 

IN 

FIET 

i 

i 

GE 

10 

GE 

6 

GL 

S 

GE 

4 

GE  GE 

3  2  1/2 

VISIBILITY 
GE  GE 

2  1  1/2 

IN  STATUTE 
GE 

1  i  /  4 

MlLfS 

GE  GE 

1  3/4 

GE 

5/8 

GE  GE 

1/2  5/lfc 

GE  GE 

1/4  0 

NO 

CEIL  l 

4  3*  1 

48.4 

4  9  ,0 

49 .5 

49.7 

49.8 

50.1 

50.2 

50.2 

50.5 

50.5 

50.5 

5Q. 5 

50.5 

50.6 

50.6 

GE 

20000 I 

46.6 

52.4 

53.2 

53.8 

54 .1 

54.  3 

54.6 

54.7 

54.7 

55.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55. 1 

55.2 

55.2 

6E 

180001 

4  6.  6 

52.4 

5  3.2 

53.8 

54  .1 

54.  3 

54  .6 

S4.7 

54  .7 

5S.1 

55.1 

55.1 

55.1 

55.I 

55.2 

55.2 

GE 

1 feOQ  0 | 

46.  7 

52.5 

53.3 

53,9 

54  .2 

54.  4 

54.7 

54.8 

54  .8 

5S.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

5S.3 

GE 

143001 

47.  3 

53.2 

54.1 

54  .6 

54  .9 

55*2 

55.5 

55.6 

55  .6 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

55.9 

56.0 

56.0 

GE 

120001 

48.6 

54.5 

55.4 

56.0 

56  .5 

56.  7 

57.0 

57.2 

57.2 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.5 

57.6 

57. 6 

GE 

lQOOQj 

52.2 

58.6 

59.6 

60.2 

6q  .9 

61.1 

61  .4 

61.6 

61  .6 

61.9 

61  .9 

6!. 9 

61.9 

61.9 

62.0 

62.0 

GE 

90Q0( 

52.6 

5*.0 

60  .0 

60.6 

61  .3 

61.5 

61.8 

62.0 

62  .0 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

62.4 

fc2*S 

62*5 

GE 

8000! 

55.7 

62.3 

6  3.3 

64.Q 

64.8 

65.  1 

65.4 

65.6 

65  .6 

65.9 

65.9 

65.9 

6S.9 

65.9 

66.0 

66.0 

GE 

700Q) 

56.5 

63.7 

64  .8 

65.5 

66.3 

66.  6 

66  .9 

67.1 

67.1 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.4 

67.5 

67.5 

GE 

60001 

56.9 

64.4 

65.7 

66.6 

67  .4 

67.6 

68.0 

68.2 

66.2 

68.5 

68,5 

68  *  5 

68.5 

68.5 

68.6 

68 .6 

GE 

5000l 

58.5 

66.5 

67.7 

68 .7 

69  .6 

69.  8 

7o.3 

70.5 

70  .5 

70. 9 

70.9 

70.9 

70.9 

TO*  9 

71.0 

71  .0 

GE 

45001 

60.  3 

66.8 

To.s 

Ti.S 

72.4 

72.6 

73.2 

73.4 

73.4 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

73.9 

74.0 

74.0 

GE 

40001 

61.9 

70.8 

72.5 

73.4 

74,3 

74.6 

T5.4 

75.6 

75  .6 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.1 

76.1 

GE 

3500) 

62.9 

71.9 

73.8 

74.8 

75.7 

76.0 

76.9 

77.1 

77.1 

77.  5 

77.5 

77.5 

77,5 

77.5 

77.6 

77.6 

GE 

300  Of 

65.3 

74.8 

7  6.9 

78.0 

78  .8 

79.1 

80  .0 

ao.2 

80  .2 

80.6 

80.6 

80. 6 

80.6 

80*6 

SO. 8 

80.8 

GE 

25001 

67.  I 

TT.z 

79.2 

80.4 

81.3 

81.6 

82.5 

82.7 

82.7 

83.1 

83.1 

03.1 

63.1 

83.1 

83.2 

83.2 

GE 

20U0I 

67.6 

78.5 

80.9 

82.0 

83.0 

83.3 

84.3 

84.5 

84  .5 

84.9 

84  .9 

84.9 

84.9 

84.9 

85.1 

85.1 

GE 

1800! 

67.6 

78.9 

8  1  .4 

82.6 

83.5 

83.9 

84  .8 

85. i 

85.1 

85.5 

85.5 

85.5 

85. 5 

85. S 

85.6 

85.6 

GE 

15001 

68.  3 

79.8 

82  .4 

83.7 

84  .6 

84.9 

85.9 

86.1 

86 .1 

86.6 

86.6 

86*6 

86.6 

96. 6 

86.7 

86.7 

GE 

1 20  0  1 

68.8 

80.5 

83.1 

84.4 

85  .4 

85.7 

86  .7 

86.9 

8b  .9 

87.3 

87.3 

87.3 

37.3 

B7<3 

87.4 

87.4 

6E 

10001 

69.5 

81.4 

84.2 

85.5 

86  .5 

86.  8 

87.7 

88.0 

88  .0 

88.4 

88.4 

88.4 

86.4 

88.4 

68. S 

88. S 

GE 

9Col 

69.7 

8  1.6 

84  .6 

85.9 

86  .9 

87.2 

88.2 

88.4 

88  .4 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.9 

88.9 

GE 

aooi 

69.  7 

8  1.8 

84.9 

66.2 

8?  .2 

87.5 

88  .5 

88.7 

88  .7 

89.1 

89.) 

89.1 

89.1 

89.  1 

69.2 

89.2 

GE 

TOOl 

6  9*8 

82.5 

85.7 

87.1 

88 .1 

88.4 

89.4 

89.7 

89.7 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.2 

90.3 

90.3 

GE 

600! 

70.0 

83.0 

86.3 

88*1 

89.0 

8  9  .*4 

90.3 

90.6 

90  .6 

91.2 

VI  .2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.3 

’  1  •  3 

GE 

sool 

70.  1 

83.5 

87.4 

99.5 

90.4 

91.0 

9  I  .9 

92.5 

92.5 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

93.2 

93.2 

&E 

4001 

70.5 

84.2 

88.4 

90.9 

92.3 

93.0 

94.3 

95.1 

95.1 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.8 

95.9 

95.9 

GE 

3001 

70.5 

84.3 

88.6 

91  .2 

92.8 

93.8 

9S.3 

96.1 

96.1 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

96.9 

97.0 

97.0 

GE 

2001 

T0. 5 

84.3 

88*6 

91  .2 

92.9 

94.  1 

95.6 

96.7 

96.7 

97.7 

98.0 

98.0 

98.4 

98.4 

98.5 

98.5 

GE 

1001 

70.5 

84.3 

88  .6 

’1.3 

93.0 

94. 2 

96.0 

97.2 

97.3 

98.4 

98.6 

98.6 

99.0 

99.  1 

99.6 

99.6 

GE 

01 

Tq*  5 

84.3 

88*6 

91.3 

93.0 

94.2 

96. C 

’7.2 

97.3 

98«4 

98.6 

98.6 

99.2 

99.4 

99.9 

100*0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS:  930 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
USAFET AC 

*Ifi  U£AThfR  serwice/hac 


percentage  frequency  of  occurrence  of  ceiling  versus  visibility 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


l 


STATION  NUMBER: 

724370 

S  TaT I  Oh 

NAME  i 

ATLANTIC  CITY 

I  AP 

NJ 

PERIOD 

OF  RECORD:  78 

-8  7 

MONTH* 

OEC 

HOURSILST)  • 

0900-1 lOO 

CtlLlNb 

VISIBILITY 

IN  STATUTE  MILES 

IN  1 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

6f 

GE 

GE 

FEET  1 

10 

6 

5 

4 

1 

2  1/2 

2 

1  1/2 

!  1  /4 

1 

3/4 

5/B 

1/2 

5/lb 

1/4 

0 

NO 

CEIL  1 

4  0.5 

45.2 

4  5.8 

46.2 

66.2 

48.3 

46*3 

46.3 

46.3 

46*3 

46.3 

46.3 

46.3 

46.3 

46.3 

46.3 

gE 

ZOCOOI 

95,6 

51.7 

52.8 

53.5 

53  .8 

54.0 

54  .0 

54.0 

54 .0 

54.0 

S  4  .0 

54.0 

54.0 

54.0 

54.0 

54  ,q 

GE 

180001 

4S.6 

51.9 

53.0 

53.8 

54  .0 

54.2 

54  .2 

54.2 

54  .2 

54.2 

54  .2 

54  .2 

54,2 

54.2 

54.2 

54.2 

GE 

160001 

45.9 

*2.3 

53.3 

54 .1 

54.3 

54.5 

54.5 

54.5 

54  .5 

54 . 5 

S4  .5 

54. 5 

54.5 

54.5 

54.5 

54  .5  - 

GE 

1  MOD  0 ! 

46.0 

52.4 

53.4 

54.2 

54  .4 

54.6 

5  4  .6 

54.6 

54  .6 

54.6 

54  .6 

54 .6 

54.6 

54.6 

54.6 

54.6 

GE 

120001 

97. 3 

54.4 

55.5 

56.2 

56  .5 

56.  7 

56.7 

56.7 

56  .7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

56.7 

GE 

100001 

51.2 

58.4 

59.5 

60.2 

60.4 

60,6 

60  .6 

60.6 

60  .6 

60.6 

60.6 

60.6 

60.6 

bO.b 

60,6 

60.6 

GE 

900  0  | 

51.3 

58,5 

5*. 6 

60.3 

60.6 

60.  9 

60.9 

60.9 

60-9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60.9 

60,9 

6Q.9 

GE 

80001 

53.2 

61.4 

62.8 

63.5 

63.9 

6q.  1 

64.1 

64.1 

64 .1 

64.1 

64 . 1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1 

64.1  | 

GE 

70001 

54.6 

63.1 

64,5 

65.3 

65.6 

65.6 

65.8 

65.8 

65  *8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.8 

65.6 

GE 

600  0  ( 

54.9 

63.5 

65.1 

65.8 

66.1 

66.  3 

66.3 

66.3 

66  .3 

66,3 

66,3 

66-3 

66.3 

66.3 

66.3 

6b. 3 

GE 

Soool 

56.1 

65.  1 

66.6 

67.3 

67.6 

67.8 

67.8 

67.8 

67  .8 

67.8 

67.6 

67.8 

67.8 

67. 8 

68.0 

bB.O 

GE 

85001 

57.5 

67.7 

69.2 

70.0 

70.3 

70.  S 

70.5 

70.5 

70. 5 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.6 

70.8 

7  0.8 

GE 

*♦0001 

58.0 

69.4 

71,0 

71.9 

72.4 

72.6 

72.8 

72.8 

72  .0 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

72.9 

75.0 

73.0 

GE 

35001 

59.9 

72.5 

74. 1 

75.1 

75.5 

75.  7 

75.9 

75.9 

75  ,9 

7„.0 

76  .0 

76.0 

76.0 

76.0 

76.1 

76.1 

GE 

3000| 

61.5 

75.4 

77.1 

78.1 

78  .5 

78.8 

79.0 

79,0 

79.0 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.1 

79.2 

79.2  ’ 

GE 

25001 

63.7 

78.  n 

80.1 

81  .2 

81.7 

82.0 

82.3 

82.3 

82.3 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.5 

82.5 

GE 

20001 

64.9 

80.2 

82.2 

83.5 

84  .2 

Bu.  5 

84.7 

84 , 7 

84  .7 

84.8 

64.8 

84.8 

84 . 8 

84.8 

84.9 

84.9 

GE 

1800 1 

65.3 

80. 8 

82. T 

04.1 

84 .7 

85.  1 

85.3 

85,3 

65.3 

85.4 

85.4 

85.4 

85.4 

05,4 

es.s 

85.5 

GE 

1500| 

65.4 

81.1 

83.2 

84 .6 

85.3 

85.6 

65.8 

85.8 

85.8 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

85.9 

86.0 

8b  .0 

GE 

12001 

85.7 

81. T 

84.1 

85.5 

86.1 

86.5 

86.8 

86.8 

86  .6 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9 

87.0 

87.0 

GE 

local 

66.2 

82.4 

84.8 

86.3 

87  .2 

87.5 

88.0 

68.0 

88  .0 

88.1 

88.1 

88.1 

88.  1 

88,1 

88.2 

88.2  • 

GE 

’ooi 

66.2 

82.8 

85.4 

87.0 

87.8 

88.2 

88  .7 

88.7 

BB  -7 

88.9 

88.9 

88.9 

88.9 

88. 9 

89.0 

89.0 

GE 

8001 

66.2 

83.0 

85.6 

87.6 

88  .5 

89.  1 

89.7 

89.7 

89  .7 

89,9 

89  ,9 

89.9 

90.0 

90,0 

90.1 

90.1' 

GE 

7001 

66.  3 

83.4 

86.3 

88 . 6 

89  .5 

90.  3 

91.0 

91.1 

91  .1 

91 . 3 

91.3 

91.3 

91.4 

9  1,4 

91.5 

91  .5 

GE 

6001 

66.  3 

83.7 

8  6.8 

89.1 

90 ,1 

’i.  1 

91.7 

91.8 

91  .8 

92,0 

92.2 

92.2 

92.3 

92.3 

92.4 

92.4  1 

GE 

sool 

66. S 

84,0 

87.3 

90.0 

91.1 

92.2 

92.8 

93.1 

93,1 

’3.3 

93.5 

93.5 

93.7 

93,7 

93.8 

93.8  ;• 

GE 

6001 

66.5 

84.0 

87.3 

90.6 

92.2 

93.  7 

94.4 

95.3 

95.3 

95.5 

95.7 

95.7 

95.9 

95.9 

9b.  0 

96.0 

GE 

300! 

66.5 

86.Q 

87.3 

90.  8 

92.2 

93.9 

94.7 

95.7 

95  .7 

96.0 

96.2 

96.2 

96.5 

96,5 

96.6 

96.6  . 

GE 

2001 

66.5 

84.0 

87.3 

90. 8 

»Z.2 

94.0 

95.1 

96.5 

96.5 

97.5 

98.0 

98.0 

98.5 

98.6 

98.8 

98.8 

GE 

1001 

66.5 

84.0 

87.3 

90.8 

92  .2 

94.0 

95.3 

96.9 

9^.9 

96.0 

98.4 

98.4 

99.2 

99,4 

lao-o 

1 00.0 , 

GE 

0| 

66.5 

84.0 

87.3 

90.8 

92.2 

94.0 

95.3 

96.9 

96  .9 

98.0 

98  .4 

98,4 

99.2 

99.4 

100.0 

100,0 j 

TOTAL  number  OF  OBSERVATIONS.  930 


global  climatology  branch 
USAFETac 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
F  RON  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  724070  STATION  NAME:  ATLANTIC  CITY  I *P  NJ  PERIOD  OF  RECORD:  78-87 

MONTHS  DEC  HOUrs<LSTI:  1200-1400 

CEILING  VISIBILITY  * IN*S TATUTE  MILES 


IN  | 

FLET  1 

GE 

ID 

GE 

6 

H 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

l  1/4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1/2 

GE 

5/16 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL  1 

43.5 

46.1 

46.2 

46.2 

46.2 

46.  2 

46.2 

46.2 

46  .2 

46.2 

46.2 

46.2 

46.2 

66.2 

46.2 

46.2 

GE 

200001 

51.0 

54.9 

53.1 

55-1 

55.1 

55.  1 

S5.1 

55.1 

55 .1 

55.1 

55.1 

55.  1 

55.1 

55.1 

55.1 

33.1 

GE 

180001 

51.2 

55.5 

55.6 

55.6 

55  .6 

55.6 

55*6 

55.6 

55  .6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55. 6 

55.6 

GE 

160001 

5  1.2 

55.5 

55.6 

5S.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.5 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

55.6 

56.6 

GE 

140Q0J 

51.5 

55.8 

55.9 

55.9 

55.9 

55.  9 

55.9 

55.9 

55  .9 

55.9 

55. 9 

55.9 

55  •  9 

55.9 

55.9 

55.9 

GE 

120U0I 

5J*1 

57*4 

57.5 

57.5 

57  .5 

S7.5 

57.5 

57. 5 

57.5 

57.5 

57.3 

57.5 

57.5 

57.3 

57.5 

57*5 

GE 

100Q0I 

54.6 

59.4 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59  .5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

59.5 

69.5 

59.5 

GE 

90001 

54.7 

59.8 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59,9 

59.9 

s’ 

59.9 

59.9 

59.9 

59,9 

59.9 

59.9 

59.9 

GE 

60Q0I 

56.2 

62.7 

62.9 

62.9 

62.9 

62.  9 

62  .9 

62.9 

62  .9 

62.9 

62  .9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

62.9 

GE 

70001 

GT.fc 

64.8 

65.1 

65.1 

65.1 

65.  1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.1 

65.  1 

65.1 

65.! 

65.  1 

65.1 

GE 

60001 

58.0 

65.3 

8  5.5 

fc5*5 

65.5 

65.5 

65.5 

6S.5 

65  .5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

65.5 

GE 

Sotol 

56.8 

66.9 

6  7.2 

67.2 

67  .2 

67.2 

57.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

67.2 

GE 

4S00| 

60.0 

66.7 

69.Q 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69  .0 

6’.  D 

69  .0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

GE 

■lOOOl 

61.4 

70.5 

70.9 

71.0 

71  .0 

71.2 

71.2 

71.2 

71  .2 

71.2 

71.2 

71.2 

M.2 

71.2 

71.2 

71.2 

GE 

35001 

63.7 

T3.1 

T  3  .*4 

73.7 

73.7 

74.0 

74.0 

74.0 

7  4  .0 

74.0 

74  .0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

74 ,0 

GE 

300  01 

66.  1 

75.8 

76.1 

76.3 

75.3 

7b.8 

76.8 

76.8 

76  .8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

76.8 

7b. 8 

GE 

25001 

69.2 

Q0.3 

80.6 

80.9 

80.9 

81.3 

81.3 

81.3 

87 .3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

81.3 

GE 

200  0  L 

70.6 

82.2 

82.5 

82.8 

82.9 

83.4 

83.4 

83.4 

83  .4 

83.4 

83.4 

83.4 

83. n 

83.4 

83.4 

83.4 

GE 

18001 

*1." 

83. <1 

83.9 

84.2 

84  .4 

84.  9 

84.9 

84.9 

84  .9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84.9 

84,9 

8«  .  9 

GE 

15001 

71.9 

84.6 

85.2 

85.5 

85.7 

85*  5 

86.5 

86.5 

86.5 

66.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86.5 

86. S 

86.5 

GE 

12Q0I 

72.4 

85.4 

86.2 

86.9 

87  .1 

87.8 

87,8 

87.8 

87.8 

87.8 

07.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

87.8 

GE 

10001 

72.5 

85.8 

86.9 

87.6 

80.1 

88. 8 

88.8 

68.8 

88  .8 

88.8 

68.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

GE 

900l 

7J.5 

86.7 

8  8  .0 

88.7 

69.1 

89.  9 

89.9 

89.9 

89  .9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

89.9 

GE 

8001 

72.5 

86.8 

88.1 

88.9 

a«.5 

90.  1 

90.1 

90.1 

90.1 

’O  •  1 

90.2 

90.2 

90.2 

9Q.2 

90.2 

90.2 

GE 

Tool 

72.5 

87.1 

8  8.5 

89. S 

90.1 

’i.i 

’1.1 

91 . 1 

91 .1 

91 . 1 

91  .2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

91.2 

GE 

6001 

72.5 

87.  1 

80.6 

89.7 

90.8 

91.8 

91  .9 

91.9 

9  1  .9 

9l  .9 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

92.0 

GE 

5001 

72.5 

87.3 

88  .9 

90.2 

91.7 

93.1 

93.2 

93.3 

93.3 

93.4 

93.5 

9  5. 5 

93.5 

93.5 

93.5 

93.5 

GE 

5001 

72.5 

87.6 

89, M 

9l.l 

93  .0 

94.8 

95.5 

95.9 

95  .9 

96.0 

96.1 

96. 1 

96.1 

96.  1 

96.  1 

96.1 

GE 

3001 

72.5 

87.8 

89.7 

91.6 

93  .7 

95.8 

96.9 

97.7 

97.7 

98.4 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

98.6 

GE 

2001 

72.5 

87. 8 

89.7 

91.6 

93  .7 

95.9 

97.2 

98.  I 

98.3 

99  .2 

99.6 

99.6 

99.7 

99.7 

99.8 

99.8 

GE 

100| 

72.5 

87.8 

89.7 

91  .6 

93  .7 

95.9 

97.2 

98.1 

98.3 

99.4 

99,7 

99.7 

99.9 

99.9 

1D0.0 

100. 0 

GE 

01 

72.5 

87.8 

89.7 

91.6 

93.7 

95.9 

97.2 

98.1 

98  .3 

99.4 

99.7 

99.7 

99.9 

99.9 

100. C 

1  00.0 

TOTAL  NUnBER  OF  OB $Z R V AT I ONS :  930 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PE  kCL  NT  A  GE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

USAFETAC  F«Om  hqURl^  OBSERVATIONS 

AIR  UEATHER  SERVICE/HAC 

STATION  NUMBER:  724070  STATION  NAH£  :  ATLANTIC  CITY  1  AP  NJ  PERIOO  OF  RECORO*  78-87 

MONTH:  DEC  HOURSILSTj:  1500-llUO 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  ( 

FEET  1 

GE 

10 

GE 

6 

Ge 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1/4 

6E 

1 

GE 

3/4 

GE 

s/a 

GE 

1/2 

GE 

5/16 

GE 

1/4 

GE 

0  • 

NO 

ceil  1 

4  4.4 

47.5 

47.5 

47.5 

47.5 

4  7.5 

47.5 

4  7.5 

87.5 

47.5 

47.5 

47.5 

47.5 

47.5 

47.5 

47.5  S 

GE 

20000 J 

51-7 

56*6 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56  .8 

56.8 

56  .8 

56.8 

56.8 

56,8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

GE 

laoooi 

51.7 

56.6 

56*6 

56.8 

56  .8 

56.6 

56.8 

56.8 

56  .8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.6 

56,8 

oE 

160UOI 

51.7 

5  6 . 6 

So  .6 

So  ,0 

Gw  ,w 

56.8 

56.8 

56.8 

56  .8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

56.8 

GE 

laoooi 

52.2 

57,1 

57.3 

57.3 

57.3 

57.  3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.  3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

57.3 

GE 

120001 

53.6 

56.8 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

59  .0 

59,0 

59.0 

59*0 

59.0 

59.0 

59.0 

59.0 

GE 

lOOuol 

55., 

60.9 

6  1  .2 

61  .2 

61.2 

61.2 

61  .2 

61.2 

61  .2 

61.2 

61  .2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

61.2 

GE 

90G01 

55.9 

61.6 

62  ,0 

82.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

62.2 

GE 

Bnool 

57.7 

64.7 

65.2 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65*3 

65.3 

6S.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

65.3 

Of 

700  01 

58.6 

65.8 

66.3 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

66  .5 

66. s 

66*5 

66.  S 

66.5 

66.5 

66.5 

66.5 

GE 

60001 

58.9 

6b.  1 

66.7 

66.8 

66.6 

66.  8 

66.8 

66.8 

66  .8 

66.8 

66.8 

66  .8 

66.8 

66-8 

66.8 

6b  .8 

GE 

SOOOl 

61.0 

68.6 

*>9  .4 

f.8.5 

69  .5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

GE 

<•5001 

62.6 

70.5 

71.3 

71  .4 

71  ,4 

71.9 

71*4 

71.4 

71  .4 

71.4 

7!  .4 

71.4 

71.4 

71.4 

71,4 

71.4 

GE 

voool 

64.9 

72.5 

73.3 

73.4 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

73.5 

71. S 

71.5 

7  3.5 

71.5 

73.5 

73.5 

73.5 

GE 

1S00J 

66.0 

74.9 

76.1 

76.3 

7b  .5 

76.6 

76.6 

76.6 

76  .6 

76.6 

76  .6 

3b. 6 

76.6 

76.6 

76. 6 

76.6 

GE 

Spool 

67.5 

77.4 

78.6 

79.0 

79.1 

79.2 

79.2 

79.2 

79  .2 

79.2 

79.2 

79.2 

79.2 

3?.  2 

79.2 

79.2 

GE 

25001 

69.5 

30.2 

81.7 

W.Z 

«2.3 

82.  4 

82.4 

82.4 

82  .4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

GE 

2rool 

70.8 

82.3 

8  3.8 

84  .4 

84  .7 

84.8 

84.8 

84.8 

84  .8 

84.8 

84  .8 

84.8 

84.8 

84.8 

64.8 

84.8. 

GE 

18001 

71.0 

82.6 

84  .2 

84  .8 

85.2 

85.  3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.3 

85.  3 

8S.3 

85.3 

85.3 

85.3 

GE 

1500I 

7U4 

83.7 

85.3 

86.0 

86.6 

8b.  7 

86. 7 

86.7 

86  .7 

86 . 7 

86.7 

86.7 

86.7 

86*  7 

86.  7 

86.7 

GE 

12001 

72.3 

85.1 

8b*8 

87.6 

88.3 

88.4 

68  .4 

88.4 

88  .4 

88.4 

88.4 

88. 4 

88.4 

88.4 

88,4 

88.4 

GE 

10001 

72.3 

85.4 

87.1 

88.0 

88.7 

38.8 

88  .8 

88.8 

88  .8 

88.8 

88  .8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8 

88.8  ' 

GE 

9001 

72.5 

86.1 

88.0 

88.8 

69. 6 

89.  7 

89. 7 

89.7 

89  .7 

89.7 

89.7 

89.7 

89.  T 

89.7 

£9.7 

8V.  7 

GE 

8001 

72.6 

86.6 

8  8. 4 

89.2 

80.0 

90.  i 

90.1 

90.1 

90 .1 

90.  1 

90,1 

90.1 

90.1 

90.  1 

90.2 

90.2 

GE 

300( 

86.7 

80.6 

89.7 

93.4 

90.  5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90.5 

90,5 

90.6 

90.6  - 

GE 

6001 

72.6 

86.3 

88.7 

*0.0 

90.8 

91.0 

91  .0 

91.0 

91  .0 

91.0 

91  .0 

91.0 

91.0 

9  1.0 

91.1 

91.1  \ 

GE 

5&0l 

72.6 

86.9 

8  8.9 

90.4 

91.3 

91.7 

’2.0 

’2.4 

92.4 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.5 

92.6 

92.6  h 

GE 

4Q0| 

72.6 

87.0 

89.5 

91.1 

92.3 

93.2 

94  .0 

94.4 

94  .4 

94 ,9 

94.9 

94  •  9 

94.9 

94.9 

95.1 

95.1 

GE 

3001 

7?*6 

8  7.3 

90.0 

91  .6 

93.1 

95.  1 

96.3 

97.3 

97.3 

98.1 

98.2 

98.2 

98.2 

98.2 

98.3 

98.3 

GE 

200  i 

72.6 

87.3 

’o.o 

81.6 

93.1 

95.  1 

96.9 

98.1 

98 .1 

99. 1 

99.2 

99.2 

99.4 

99.4 

99.5 

99.5 

GE 

1001 

72.6 

87.4 

90.1 

91.7 

93  .2 

85.2 

9t.O 

98.2 

98  .2 

99.4 

99.7 

99.7 

99.9 

99,9 

100.0 

I  00 . 0  I 

ge 

01 

72.6 

87.4 

90.1 

91.7 

93.2 

95.2 

97.0 

98.2 

98  .2 

99.4 

99.7 

99.  7 

99.9 

99.9 

100.0 

1 00.0  ! 

h- 

l 


TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 


930 


GLLBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
US AFC^AC 

*IR  UtATHER  SCRYICE/MAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER:  72*070  STATION  NAME:  ATlArTIC  ClyY  I AP  NJ  PERIOD  OF  RECORD:  78-87 

MONTH:  DEC  HOURSTLSTl.  1800. 2D0q 

CEILING  "**  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  | 

FEET  i 

GE 

10 

GE 

6 

GE 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

c  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1  /4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/8 

GE 

1'2 

ge 

5/I6 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CEIL  1 

47.8 

49.4 

49.5 

49.5 

49  .5 

49.6 

49.6 

49.6 

49  .6 

49.6 

49.6 

49.6 

49.6 

49.6 

49.6 

49.6 

GE 

200001 

S4.2 

56.6 

56.8 

56.8 

56.8 

56.9 

56  .9 

56.9 

56  .9 

56.9 

56.9 

56.9 

5o .  9 

56.9 

56.9 

56.9 

GE 

180001 

5  4  •  2 

5  6.6 

56  .8 

56.8 

56  .8 

56.  9 

56.9 

56.9 

56  .9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56*  9 

56.9 

56.9 

GE 

1  600  0 | 

54.2 

56.6 

S  6  *8 

56.6 

56.8 

56.9 

56.9 

5b.9 

56  .9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

56.9 

GE 

180001 

54. s 

56.9 

57.1 

57.1 

5  7*2 

57.2 

57.2 

57  .2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

57.2 

GE 

120001 

55.9 

58.4 

58.6 

58.6 

58.6 

58.  7 

58  .7 

58.7 

SB  .7 

58-7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

58.7 

GE 

IOOOOI 

58.0 

60.7 

60.9 

60.9 

6  □  .  9 

61. 1 

41.1 

61.1 

61  .1 

61 . 1 

61.1 

61 . 1 

fe!  .1 

61.1 

61.1 

61 . 1 

GE 

90001 

58.9 

62.1 

62.3 

62.3 

62.3 

62.  5 

62.5 

62.5 

62  .5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

62.5 

bp. 5 

62.5 

GE 

80001 

6  1.0 

65.3 

65.5 

65. S 

65.5 

65.  7 

65.7 

65.7 

65  .7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

65.7 

GE 

70001 

6  1.7 

66.3 

66.7 

66.7 

66 .7 

66.  9 

66.9 

66.9 

66  .9 

66.9 

66  .9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

66.9 

GE 

<■0031 

62.5 

67.3 

68.0 

68.0 

68  .0 

66.2 

68  .2 

68.2 

68  .2 

68.2 

68.2 

68.2 

68,2 

68,2 

b8.2 

68.2 

GE 

sconj 

64.3 

69.5 

70.2 

*0.2 

20.2 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

70.4 

73.4 

70.4 

70.4 

70.4 

7  Q  •  4 

GE 

8500l 

65.9 

71.4 

72.1 

72.1 

72.1 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72 . 3 

&r 

80001 

67.2 

73.1 

73.8 

73.8 

73.8 

74.0 

74  .0 

74.0 

2«.0 

7q.O 

74  .0 

74.0 

74.0 

74.0 

74.0 

79.0 

6E 

35001 

69.5 

75.5 

76.3 

76.4 

76  .4 

76.6 

76  .6 

76.6 

76  .6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

76.6 

GE 

30001 

71.8 

78.4 

J9.2 

79.3 

79.3 

79.  5 

79.5 

79.5 

79  .5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

79.5 

GE 

25001 

74.2 

81.3 

82.0 

82.1 

82.1 

82.  j 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.3 

82.  3 

82.3 

02.3 

82.3 

82.3 

GE 

20001 

75.5 

82.9 

83.6 

83.7 

83.7 

83.  9 

83.9 

83.9 

83  .9 

83.9 

83.9 

8  3.9 

83.9 

83.9 

8  3.9 

83.9 

GE 

180  0  | 

75.9 

83.4 

8  4.2 

84.3 

84 .3 

84,6 

84.6 

84.6 

84  .6 

84.6 

84  .6 

8  (4 . 6 

84.6 

84.6 

64.6 

84 .6 

GE 

1 50  o  1 

76.4 

34.2 

85.0 

85.1 

85.1 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

65.5 

GE 

12001 

76.6 

84.9 

85.8 

86  ,Q 

86.0 

8  6.3 

86.3 

86.3 

66.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

86.3 

66.3 

GE 

lOOol 

76.8 

86.  1 

87.1 

87.3 

87  .3 

87,  7 

87.7 

87.7 

87  .7 

87.7 

87.7 

87.7 

87,7 

87.7 

87.7 

87 . 7 

GE 

900| 

77.2 

87.1 

88.0 

88.3 

88 .3 

88.  7 

88.7 

88.7 

88  .7 

88.7 

88.7 

«8.  7 

88.7 

88.7 

08.7 

88 . 7 

GE 

800l 

77.2 

87.2 

88.1 

88.5 

88.5 

88.9 

88.9 

88.9 

88  .9 

88.9 

88.9 

88.9 

88,9 

88.9 

88.9 

88.9 

GE 

7001 

77.  3 

87.7 

88.7 

89.1 

89.2 

89,  7 

89.7 

89.7 

89  .7 

89 . 7 

89.7 

89.7 

89,7 

89.7 

89.7 

09,7 

GE 

6o0l 

7  7.  3 

8  7.9 

88.9 

89.4 

89,5 

’0.  J 

50.4 

90.4 

9G.4 

90. 4 

90.4 

90.4 

9n .  4 

90.4 

90.4 

90.4 

GE 

5001 

77.4 

88.6 

89.7 

90.4 

90  .6 

91.6 

91  .9 

92.2 

92.2 

92.6 

92.6 

92.6 

92.7 

92.7 

92.7 

92.7 

GE 

8001 

77.4 

89.3 

90.6 

91  .6 

92.2 

93.4 

94  .2 

94.8 

94  .8 

95.7 

95.7 

95.7 

95.8 

*5.  8 

95.9 

95.9 

GE 

3001 

77.4 

89.5 

90.8 

9)  *9 

92.8 

94.  2 

95.4 

96.3 

96.3 

97.3 

97.3 

97.3 

97.4 

97.4 

97.5 

97.5 

GE 

2001 

77.4 

89.5 

91.1 

92.1 

9<>. 4 

96*2 

97.6 

97.6 

98.8 

98.8 

98.8 

99,0 

99.0 

99.  1 

99.1 

GE 

1001 

77.4 

89.5 

91.1 

92.1 

93.0 

94,4 

96.2 

97.6 

97.6 

99.1 

99.2 

99.2 

99,6 

99.6 

99.9 

99.9 

GE 

°l 

77.4 

89.5 

91.1 

92.1 

93.0 

94,4 

96  .2 

97.6 

97  .6 

99. 1 

99.2 

*9.2 

99.6 

99.6 

99.9 

1  00.0 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS;  928 
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GllBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  Cr I L I NG  VERSUS  VISIBILITY 

HSAFETAC  FkOM  HOURLY  observations 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


STATION  NUMBER:  724070  STATION  NAME:  ATLANTIC  CITY  I aP  NJ  PERIOD  OF  REC0R0:  78-87 

MONTh:  DEC  HOUrs 1 L  S  T I :  2100-2300 


CE  RING 

IN  | 

FtET  i 

GE 

10 

GE 

6 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

VISIBILITY 
GE  GE 

2  11/2 

IN  STATUTE  MILES 
GE  GE 

11/4  1 

GE 

3/4 

GE 

5/6 

GE 

1/2 

GE 

5/16 

GE 

1/4 

GE 

0 

NO 

CtlL  1 

47.5 

48.9 

48.9 

49.0 

49.0 

49.  3 

49.3 

49.5 

49  .5 

b9  .  b 

49.6 

49.6 

49.6 

49.6 

49.6 

49. b 

GE 

200001 

50.9 

52.8 

52.8 

52.9 

52  .9 

53.2 

53.2 

53.4 

53.4 

53.5 

53.5 

S3. 5 

S  3  .  S 

53.5 

53. S 

53.5 

GE 

180001 

50.9 

52. B 

52.8 

52.9 

52  .9 

53.2 

53.2 

53.4 

53.4 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53,5 

5  j.s 

GE 

160001 

50.9 

52.8 

52.8 

52.9 

S2.’ 

53.2 

53.2 

53.4 

53  .4 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.5 

53.6 

GE 

mocoi 

51.9 

53.7 

5  3,7 

53.8 

53.8 

54.2 

54  .2 

SB. 4 

54  .4 

54.5 

54  .5 

54.5 

54 . 5 

54.5 

54.5 

54.5 

GE 

120QO 1 

53.6 

55.6 

55.6 

55.7 

55.7 

56.  0 

56.0 

5b. 2 

56  .2 

56.3 

SB. J 

56*3 

56.3 

S 6.  3 

56.3 

56.3 

GE 

100001 

56.  6 

50.6 

58.7 

58.8 

58  .6 

59.  1 

59.1 

59.3 

59.3 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

59.4 

GE 

90001 

57.  1 

59.0 

5  >.  1 

^.2 

2 

59.  5 

59.5 

59.8 

S9  ,8 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

59.9 

GE 

aoodl 

59.Q 

61.9 

62.2 

62.5 

6^  .5 

62.8 

6?.’ 

63.1 

63.1 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

63.2 

GE 

700  Q  l 

60.0 

63.0 

63.3 

63.5 

63.5 

63.  9 

64.0 

faB  .2 

64  .2 

6B.J 

64.3 

64.3 

64 . 3 

64.3 

64.3 

64.3 

GE 

60001 

60.5 

63.5 

63.9 

64.1 

64  .1 

64.4 

64.5 

64.7 

64  .7 

64.8 

64  .6 

64 .8 

64 .8 

64.8 

64.8 

64.8 

GE 

50001 

t>4.2 

68.0 

68.4 

6B.6 

68  .6 

69.0 

69.1 

69.4 

69  .4 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

69.5 

GE 

45001 

65.4 

69,8 

70.2 

70  *  4 

70.4 

*0.’ 

Tl  .0 

71.2 

71  .2 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

71.3 

GE 

40001 

66.2 

7o.7 

71.1 

71 .3 

71.4 

71.8 

72.0 

72.2 

72.2 

72.  i 

72.3 

72.3 

72.3 

72.3 

72s  3 

72.3 

bE 

35001 

68.0 

73.0 

73.5 

73.8 

73.9 

74.4 

?8.S 

74.8 

74  .8 

74.9 

74.9 

74.9 

7  14 . 9 

74.9 

74.9 

74.9 

GE 

3000 1 

69.9 

75.5 

75.9 

76.3 

76.4 

76.9 

77.1 

77.3 

77.3 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

77.5 

?7. s 

GE 

25001 

72.7 

79.8 

80.4 

80.7 

Bo.S 

81.3 

81  .6 

61.8 

81  .8 

81.9 

61 .9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81,9 

GE 

20001 

74.9 

83.3 

8  J.9 

84.3 

84.4 

84.9 

85.2 

85.4 

8s  .4 

65.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

GE 

1 80  0  | 

75.2 

84.7 

85.3 

85.7 

85.6 

86.  3 

86.6 

86.8 

86  .8 

86.9 

86  .9 

»b.’ 

86.9 

86.9 

86.9 

86.9  , 

GE 

l^ool 

76.  ] 

85.7 

86.3 

86.6 

86  .7 

87.  3 

87.6 

87.8 

87.8 

67.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

87.9 

GE 

12001 

76.2 

8  S.8 

86.4 

86.7 

86  .8 

87.4 

87.7 

87.9 

67  .9 

88.0 

88.1 

88.  1 

88.2 

88.2 

88.2 

86.2  . 

GE 

loool 

76.6 

86.3 

87.1 

87.5 

87  .6 

88.2 

SB.  6 

88.8 

88  .8 

68.9 

89.0 

B9.0 

89.1 

89.1 

89.1 

89.1 

GE 

9001 

76.8 

86.7 

87.5 

87.9 

88.0 

88.  7 

89.0 

89.2 

89  .2 

89. 3 

89  .1, 

89.4 

89.5 

89.5 

89.5 

89.5 

GE 

BOOl 

77.0 

86.9 

87  .7 

88.1 

88  .2 

86.  9 

89.2 

89.5 

89.5 

89.6 

89.8 

89. 8 

89.9 

89.9 

69.9 

89.9, 

GE 

7001 

77.0 

87.3 

88.0 

88. b 

88. 7 

89.  3 

89.6 

90.0 

90.0 

90.  1 

90.2 

90.2 

90.3 

90.  3 

90.  3 

90.3, 

GE 

6Q0l 

77.2 

87.6 

88.3 

B9.0 

89.3 

’0.8 

91.0 

9  1  •  4 

91  .4 

91.5 

91.6 

91.6 

91.7 

91.7 

91. T 

91.7  1 

GE 

500| 

77.5 

88.3 

89.1 

89 .8 

90.1 

91.3 

91  .9 

92.4 

92  .4 

92.7 

92.8 

92.8 

92.9 

92.9 

92.9 

92.9 

GE 

4001 

77.5 

88.7 

89.4 

90.7 

91.3 

92.  7 

93.6 

94.4 

94  .4 

94 .6 

94 .7 

94.7 

94.8 

94.6 

95.1 

95.1  ‘ 

GE 

3001 

77.5 

89.2 

90.0 

91.3 

91  .9 

93.4 

94  .6 

95.4 

9S  .4 

95.7 

95  .8 

95.8 

9S.9 

95.9 

96.2 

96.2  j 

6E 

2001 

77.5 

89.2 

9  0.2 

91  .7 

92  .4 

’B.  B 

96.0 

97.2 

97.2 

97.6 

97.7 

97.7 

98.1 

98.2 

98.5 

98.5  | 

GE 

loot 

77.5 

89.2 

90.2 

91.7 

92.4 

94.  4 

96.2 

97.6 

97  .6 

98.  J 

98.4 

98.4 

98.7 

98.8 

99.4 

99,4 

GE 

01 

77.5 

89.2 

90.2 

91.7 

92.4 

94.4 

96.2 

97.6 

97  .6 

98.3 

98.4 

98  .4 

98.7 

’8.8 

99.6 

100.0  1 

TOTAL  NUMBER  OF  OBSERVATIONS 
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GLOBAL  Ci_lM*roL06r  branch  percentage  frequency  of  occurrence  of  ceiling  versus  visibility 

USA^ETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  WEATHER  SCRvICt/MAC 

STATION  NUMBER:  72*070  STATION  NAME:  ATLANTIC  CITY  I *P  NJ  PERIOD  OF  RECORO:  78-87 

MONTh:  DEC  HQUrs  ILST  * :  ALL 


CEILING  VISIBILITY  IN  STATUTE  MILES 


IN  I 

FLET  | 

GE 

10 

GE 

6 

Ge 

5 

GE 

4 

GE 

3 

GE 

2  1/2 

GE 

2 

GE 

1  1/2 

GE 

1  1  /4 

GE 

1 

GE 

3/4 

GE 

5/fi 

GE 

1/2 

GE 

5/16 

GE 

1/4 

6E 

□ 

NO 

CClL  1 

45.6 

48.3 

48  .6 

48.7 

48  .7 

46.9 

48.9 

*’.1 

49.1 

49.2 

49.2 

49.2 

49.2 

4  9.2 

4  9.2 

49.2 

GE 

2000CI 

50.4 

54.1 

5  4.5 

54.7 

54  .8 

55.  0 

55.0 

55.2 

55  .2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.2 

55.3 

55.3 

GC 

160001 

50.4 

59.2 

54.6 

54 .8 

54  .9 

ss.  1 

55.1 

55.3 

55  .3 

55.3 

5  5. 3 

55.3 

55,  J 

55.  3 

55.3 

5>5»4 

GE 

160001 

50.5 

54.3 

54  .6 

54  .9 

54  .9 

55. 1 

55.2 

55.3 

55  .3 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

55.4 

GE 

1  **0tja  1 

5o«  9 

54.7 

55.1 

55.3 

55.3 

55.5 

55.6 

55,7 

55  .7 

55.8 

54 .0 

5  S .  8 

55.8 

55.8 

55.8 

55.  B 

GE 

1 200  0 1 

52.5 

56.4 

56.8 

57.0 

57.1 

57.  3 

57.3 

57.5 

57  .5 

57.6 

57.6 

5  7.6 

57.6 

57.6 

57.6 

57.6. 

GE 

1GD001 

55.0 

59.2 

59,7 

59,9 

fcO.l 

60.2 

60.3 

6Q.5 

60  .5 

6Q.S 

60  *5 

60.5 

60.5 

60.5 

60.6 

60.6  ' 

GE 

90001 

5  5*4 

59.8 

60.2 

60.5 

60  .6 

60.8 

60  .9 

61.0 

61  .0 

61 . 1 

61.1 

61.1 

61 . 1 

61.1 

61.1 

61.1 

GE 

60001 

57.6 

62. 8 

63.3 

63.6 

63.8 

64.0 

64  .0 

64.2 

6"  .2 

6«.  J 

64.3 

64, 3 

64 . 3 

64.3 

64.3 

b4  .  3 

GE 

7000' 

53.6 

6  4  .  c 

64 .: 

65  .  i 

65. 3 

65.  5 

65.6 

65.7 

65  .T 

65.6 

65.8 

65.8 

65.8 

6 S*  8 

65.8 

65.8 

GE 

60001 

59.1 

64.6 

65.4 

65.8 

66.0 

66.  1 

66.2 

66.4 

6b  .4 

66.5 

66 .5 

66.5 

66. 5 

66.5 

66.5 

66.5 

GE 

53001 

60.9 

67.2 

67.9 

68.3 

68.5 

68.7 

68.8 

68.9 

68  .9 

69.0 

69.0 

69.0 

69.0 

69.Q 

69.1 

69.1 

GE 

4500) 

62.6 

69.4 

70.2 

70.6 

70.8 

71.0 

71.1 

71.3 

M.j 

21.1 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.4 

71.5 

GE 

4000  1 

64.0 

71.1 

71.9 

72.4 

72.6 

72.9 

73.0 

73.2 

73.2 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.3 

73.4 

GE 

350 0  j 

65.9 

73.4 

74.3 

74.9 

75.1 

75.4 

75.5 

75.7 

75.7 

75.8 

75.8 

75.8 

75.8 

7  5  #  8 

75.9 

75*9 

GE 

3DDU ) 

68.  1 

76.3 

77.3 

77.9 

7».i 

78.  5 

78.7 

78.9 

78  .9 

T9.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

79.0 

GE 

250  01 

10.5 

79.5 

80.6 

81.3 

81  .5 

81.6 

82.0 

»2.2 

82.2 

82.4 

82.4 

82.4 

82.4 

82. 4 

82.4 

82. 4 

GE 

20001 

7  1.9 

81.5 

82.7 

83.4 

83.7 

84.  1 

84  .4 

84.6 

64  .6 

84  #  7 

84.7 

84 . 7 

84 . 7 

84. 7 

84.7 

e4 . 7 

GE 

1  ®  0  0  1 

f  2.2 

82.2 

83.4 

84  .2 

84  .5 

84.9 

85.2 

85.4 

85.4 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

85.5 

GE 

15001 

72.8 

83.2 

84  ,5 

8S.3 

05  .6 

86.  1 

86.4 

66.6 

86  .6 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86.7 

86,7 

86  .7 

GE 

wool 

73.2 

83.9 

85.2 

86.1 

86.5 

86.9 

87.3 

87.5 

87.5 

87,6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87.6 

87  .b 

GE 

10001 

7  3.5 

84.5 

86. 0 

86.9 

87  .4 

87.  8 

68.2 

88.4 

88  .4 

88.5 

88.5 

SB. 5 

88.5 

88.5 

8  8.6 

88.6 

GE 

90  0  1 

73.7 

85.1 

86.7 

87.6 

88.1 

88.6 

88.9 

89.1 

89.1 

89.2 

89.3 

89.3 

89.3 

89.2 

69.3 

89.3 

GE 

8001 

73.8 

85,3 

86  .9 

87.9 

88.4 

88.9 

89.3 

89.5 

89.5 

89.6 

89.6 

89.6 

89.7 

89.7 

89.7 

89 .7 

GE 

7001 

73.9 

85.8 

87.5 

88.6 

88  .2 

89.  7 

9O.L 

90.3 

90.3 

90.5 

90.5 

9q.5 

90.6 

90.6 

90.6 

90.6 

GE 

6001 

74.Q 

86. 0 

87.7 

89.1 

89.7 

90.5 

90.9 

*1.1 

91.1 

91.3 

91  .4 

91.4 

91.4 

9  1.4 

9  1  .4 

91  ,4 

GE 

500| 

74.  1 

86.6 

88.5 

90.1 

9o*8 

91.8 

92.3 

92.7 

92.7 

93.0 

93.0 

93.0 

93.1 

93.1 

93.1 

93.1 

GE 

4001 

79.2 

86.9 

88.9 

90.9 

91  .9 

93.2 

94  .0 

94,6 

94.7 

95.1 

95.1 

95.1 

95.2 

95.2 

■78.3 

95.3 

GE 

3001 

74.2 

87.2 

89.4 

91. S 

^2.7 

94.2 

95.3 

96,2 

96  .2 

96.8 

96.9 

96.9 

97.0 

97.0 

97.1 

97.1 

GE 

2qqI 

74.2 

87.2 

89.5 

91.6 

92.9 

94.6 

96  ,0 

97.1 

97.2 

98.1 

98  .4 

98.4 

98.7 

98.  7 

98.9 

98,9 

GE 

1001 

74.2 

07.3 

89.5 

91.7 

92.9 

94.6 

96.1 

97.4 

97  .4 

98.6 

98. S 

98*8 

99.3 

99.3 

99.7 

99.7 

GE 

ol 

74.2 

87.5 

89.5 

91.7 

92.9 

94.6 

96.1 

97.4 

97  .4 

98.6 

98.8 

98.8 

99 . 4 

99.4 

99,9 

1Q0,0 

TqIAL  NUMBER  OF  observations 


7*35 


GLOBAL  CLIH ATOLOfcV  BRANCH 
US AFETAC 

AIR  WFATHCR  service/mac 


PERCENTAGE  FREUUENCV  OF  OCCURRENCE  OF  CEILING  VERSUS  VISIBILITY 

From  hourly  observations 


STATION  NUMBER:  724070  STATION  NAME;  ATLANTIC  CITY  I  aP  NJ  PERIOD  OF  RECORD;  78-87 


MONTh: 

*LL 

hours<lstI  : 

ALL 

CE  ILING 
IN 

i 

GE 

GE 

Gt 

GE 

GE  GE 

VISIBILITY 
Gl  GE 

IN  STATUTE  MILES 

GE  GE  GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE  i 

FEET 

i 

10 

6 

5 

A 

3  2  1/2 

2  1  1/2 

1  1/M  1  3/M 

S/8 

1/2 

5/16 

i  /*• 

0; 

NO 

ceil  1 

39.  8 

M  b.Q 

M9.5 

50.6 

51.1 

51.3 

51.6 

51.7 

51  .7 

51.9 

51  .9 

51.9 

52.1 

52.1 

52.2 

52.3 

GE 

200QQJ 

MM. 2 

5  M  .  1 

55.9 

57.2 

57.9 

58.2 

58.5 

58.6 

58  .6 

58.8 

58  .9 

58.9 

59.0 

59*0 

59.  1 

59.3 

GE 

180001 

MM, 3 

5m«2 

5  6*0 

57.3 

58.0 

58.  3 

S8.5 

58.7 

58  .7 

58. 9 

56.9 

56.9 

59.1 

59.1 

59.2 

59.4 

GE 

16000 1 

MM.  3 

5M.3 

56.0 

57. M 

58.1 

58-3 

58.6 

58.7 

58  .6 

58.9 

59.0 

59.0 

59.1 

59.1 

59.3 

59.4 

GE 

i^ooof 

MM.  5 

5M.6 

56.4 

57.7 

58.  M 

5u.  7 

59.0 

59.1 

59*1 

59.3 

59.3 

59.3 

59.5 

59.5 

59.6 

59.8 

GE 

♦zccu: 

’ 

1C.0 

Z7.> 

59.3 

60.0 

60.3 

60  .6 

60.7 

60  .7 

6q  •  9 

6!. 3 

61.0 

61 . 1 

61.1 

61-2 

61.4 

GE 

1 000  Q 1 

47.2 

58.3 

60.2 

61  .8 

62.5 

62.8 

63.1 

63.3 

63.3 

63.5 

63. 5 

63.5 

63.7 

63.7 

63.8 

64.0 

GE 

90001 

M  7.  7 

59.0 

6  1  .0 

<>2.5 

63.3 

63.  6 

63.9 

64.1 

64.1 

6M.3 

6M  .3 

64.3 

64.5 

64.5 

6M  .6 

b<<  ,  8 

GE 

flcaaf 

M  9.2 

61.  i 

6  3.3 

6M  .9 

65.8 

66.0 

6^.4 

66.6 

66  .6 

66.8 

66.8 

66.8 

67.a 

67.0 

67.1 

67.3 

ge 

7000  | 

50.2 

62.5 

6M  .7 

66.3 

67.2 

67. S 

67.6 

63.0 

88  .0 

66.2 

66.3 

68.3 

68.4 

68.4 

68.6 

66.7 

GE 

6000 } 

50.5 

62.9 

65.1 

66 . 8 

67.7 

68.0 

68.3 

69.5 

68  .5 

68.7 

68.8 

68.8 

68.9 

68-9 

69.0 

69.2 

GE 

50001 

51.9 

64.9 

67.2 

68  *9 

69  .6 

70.  1 

70.5 

70.7 

70.7 

70.9 

71.0 

71.0 

71  .  1 

71.1 

71.2 

7 1 . 4 

GE 

M50QI 

53.3 

66.9 

69.3 

71.1 

72  .0 

72.  3 

72.7 

72.9 

72.9 

73.  1 

73.2 

73.2 

73.3 

73.3 

73.5 

73.6 

GE 

MOOOI 

5M.M 

68.5 

71.0 

72.9 

73  .8 

74.  1 

74  .5 

74  .7 

7 4  .7 

75.0 

75.0 

75.0 

75.2 

75.2 

75.3 

75.5 

GE 

3500| 

55.6 

70.1 

72. 6 

7M.6 

75.6 

75.9 

76.3 

76.5 

76  .5 

76.8 

76.8 

76«8 

77.0 

77.0 

77.1 

77.3 

GE 

300Ql 

57.0 

72.2 

7M  .9 

76.9 

78.0 

78.3 

78.8 

79.0 

79.0 

79.2 

79.3 

79.3 

79.4 

79.4 

79.6 

79.7 

GE 

2500  | 

58.3 

7M.3 

77.0 

79 ,2 

80.3 

80.7 

81.2 

81.4 

81  .4 

81.6 

81.7 

81 . 7 

81.8 

8  1.9 

82.0 

82.2 

GE 

2C001 

59.3 

75.9 

78.8 

81.1 

82.3 

82.7 

83.2 

83.4 

83.5 

83.  7 

83.8 

83.8 

83.9 

8  3.9 

84.1 

84  .2 

GE 

1800| 

59.6 

76.6 

79.5 

81.9 

83.0 

83.5 

84  .0 

84.2 

84  .2 

84.5 

84.5 

64.5 

84.7 

84.7 

84.8 

85.0 

GE 

15001 

60.2 

77.7 

80.7 

83.1 

8M  .4 

84.9 

85.4 

85.6 

85  .6 

85.9 

86.0 

86.0 

86.1 

96.1 

86.3 

8b. 4 

GE 

12D0J 

60. 5 

78.5 

81  .6 

8M  .1 

85  .4 

85.9 

86.5 

86.7 

86  .7 

87.0 

87.1 

87.1 

87.2 

87.2 

87.4 

87.5 

GE 

10001 

60.8 

79.2 

82.5 

85.1 

86.5 

87.1 

87.7 

88.0 

66  .0 

88.3 

88.4 

88.4 

88.5 

88.5 

88.7 

86.8 

&E 

9001 

60.9 

79.6 

82.9 

85.6 

87.0 

87.  6 

88.3 

88.6 

86  .6 

88.9 

88*9 

88.9 

89.1 

89.1 

89.3 

89.4 

GE 

80 0  | 

61.0 

79.9 

83.3 

86.0 

67  .5 

88.  1 

88.8 

89.2 

89.2 

89.5 

89.6 

89.6 

89.7 

89.7 

89.9 

90.1 

GE 

7001 

6  1.  1 

80. M 

8  3.8 

86.8 

88.3 

8  9.0 

89.8 

9  j.2 

90.2 

90.5 

90.6 

90.6 

90.6 

90,8 

90.9 

91.1 

GE 

6001 

61. 1 

80.7 

8M  ,2 

87.3 

89  .0 

89.8 

90.6 

91.1 

91  .1 

91  .M 

91.5 

91.5 

91.7 

91.7 

9  1.9 

92.1 

GE 

50ol 

61.2 

81.1 

8M.8 

88 .1 

90.0 

90.9 

92.0 

*2.5 

92.5 

93.0 

93.1 

93.1 

93.3 

9  3.4 

93. S 

93.7 

GE 

M00| 

61.2 

81.  M 

85.2 

88.8 

90.8 

92.0 

93  .2 

94.0 

9M  .0 

9M  ,6 

94  .8 

94  •  8 

95.0 

95.0 

95.2 

95.3 

GE 

30  0 1 

6l*3 

8  1*5 

85. M 

89.1 

91  .4 

92.  7 

94.2 

95.2 

95  .2 

95.9 

96.2 

96.2 

96,4 

96.4 

96.6 

96.8 

GE 

2001 

61.3 

81.5 

85. i, 

89.3 

9  1  .6 

92.  9 

94  .6 

95.8 

95  .9 

96.9 

97.3 

97.3 

97.7 

97.7 

98.0 

98.2 

GE 

1  00  1 

61.3 

81.5 

85.5 

89.3 

91.6 

92.9 

94 .7 

96.0 

96  .0 

97.2 

97.7 

97.7 

98.3 

98.4 

98.9 

99.3 

be 

01 

61.3 

81.5 

85.5 

89.3 

91.6 

92.9 

94  .7 

96.0 

96  .0 

97.2 

97.7 

97.7 

98.4 

98.4 

99.2 

1  Oq.D 

TOTAL  NUMBER  OF  OB SER VATI ONS ;  Q76V3 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
UiAFE  tAC 

Alh  UEAThCR  service/mac 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  S*Y  COVER 
FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 


r 


STATION  NUMBER: 

724070  STATION  NAME : 

ATLANTIC  ClfY 

TAP  NJ 

PERIOD 
MONTH : 

OF  RECORD: 

:  JAN 

7  8-8? 

HOUrS 

4  1ST  1 

l 

!  0  1 

PERCENTAGE 

2  3 

FREQUENCY  OF  TENTHS  Of 

4  5  6 

T0TAL  SkY 

7 

Cover 

8  9 

10 

M[|N 

TOTAL 

OBS 

00-02 

1  31.4 

14.2 

12.2 

42.3 

5.7 

03-05 

1  30.8 

13. L 

14.6 

4  1.6 

5.9 

9  3  r. 

Q 

1 

•a 

Q 

1  23.7 

17.6 

17.5 

4  1.3 

6.2 

9  28 

09-11 

1  18.9 

20.2 

18.5 

4  2.4 

6.5 

9  30 

12-14 

1  13.0 

22.0 

23.9 

4  1.1 

6.9 

928 

15-17 

1  14.9 

18.  8 

2S.5 

40.8 

6.9 

9  30 

18-20 

1  24.2 

21.0 

1 6 . 6 

38.1 

5.9 

926 

21-23 

1  30. 3 

17.0 

14.4 

38.3 

5.6 

928 

TOTALS 

1  23.4 

16.  0 

17.9 

4Q.7 

6.2 

74  32 

STATION  NUMBER:  724070  STATION  NAME;  ATLANTIC  CITY  I  aP  NJ  PERIOD  OF  RECORD:  78-87 

MONTh:  FEB 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  TENTHS  OF  TOTAL  SK  Y  COVER  I 

HOURS  |  1C|TAl 

I  LS  T  1  lO  123456789  10  MEAN  CibS 


00-02  1 

39.4 

12.  1 

8.6 

39.4 

S.  I 

836 

03-05  1 

39.9 

11.  3 

9.4 

39.5 

5.1 

84  3 

06-08  1 

26.8 

19.  4 

16.0 

37.8 

5.8 

844 

09-11  | 

20.2 

18.6- 

21.7 

39.5 

6*5 

845 

12-14  | 

17.3 

19.5 

22.  I 

41.1 

6.7 

846 

15-17  1 

19.1 

18.7 

20.6 

4  1.4 

6.  fa 

846 

10-20  1 

24.5 

20.  1 

15.7 

39.7 

6.0 

846 

21-23  | 

31.0 

19.  3 

9*1 

39.8 

5.4 

84  5 

TOTALS  1 

27.4 

1  7.S 

15.4 

39.8 

5.9 

6751 

GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
USAFETAC 

AIR  uCATHER  SERVlCE/MAC 


PERCENTAGE  FREUuENCy  OF  OCCURRENCE  OF  SKY  COVER 
FROM  hOURl*  OBSERVATIONS 


STATION  NUMBER: 

72*070  STAT I  ON  n*hE : 

ATLANTIC  CITY 

T  AP  NJ 

PERIOD  OF  RECORD: 
MONTH:  MAR 

7  8-87 

HOURS 
(  LS T  1 

P£kC£Nt»GF 

1 

10  12  3 

frequency 

4 

OF 

5 

tenths  of  total  sky  cover 

6  7  8  9 

10 

MEAN 

TOTAL 

OBS 

00-02 

1  38*4 

12,1 

9.7 

39.9 

5.2 

928 

03-05 

1  39.0 

11.8 

9.4 

39.8 

5.2 

925 

06-08 

1  26.6 

19.  9 

15.4 

38.  1 

5.8 

924 

09-11 

1  19.5 

21.4 

22.6 

36.6 

6  * 

930 

12-14 

1  lb.O 

20.  3 

25.5 

38.2 

6.  7 

930 

15-17 

J  17.9 

20.  1 

24.7 

37.4 

6.6 

929 

1  B-  20 

1  23.6 

18.8 

19.2 

38.4 

6.  1 

929 

21-23 

1  33.6 

16.2 

12.3 

37.9 

5.4 

928 

TOTALS 

1  26.8 

17.6 

17.4 

38.3 

5.9 

7423 

STATION  NUMP^R: 

774070  STATION  NAME: 

ATLANTIC  CITY 

I  AP  NJ 

PERIOD 
MONT  h i 

OF  RECORD: 

:  APR 

7  8-87 

PERCENTAGE 

frequency 

or 

TENTHS  OF 

TOTAL  SKY 

COVER 

HOURS 

i 

total 

ILST  ) 

1  0  1 

2  3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

MEAN 

OBS 

00-02 

1  33.6 

l*.s 

11.4 

4  1.1 

5.6 

897 

03-05 

1  32.1 

14.  3 

13.4 

40.  3 

5.  7 

898 

06-08 

|  21.4 

17.9 

20.  3 

40.4 

6.4 

896 

09-11 

|  16.8 

21.7 

20.  7 

40.  9 

6.6 

900 

22-14 

I  14.7 

20.4 

25.3 

39.7 

6.9 

899 

15-17 

|  *  15.9 

17.0 

26.3 

40.8 

7.0 

900 

1  8-20 

1  18.5 

21.0 

20.4 

40.2 

o.5 

899 

21-23 

|  28.7 

18.  7 

11.8 

40.9 

5. 7 

900 

TOTALS 

|  22.6 

18.2 

18.7 

40.5 

6.  3 

7189 

GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
US AFETAC 

Aik  tfCATHER  SERVKE/MAC 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SHY  COVER 
fkOM  hOURlY  0&^tRvAT^ONS 


STATION  NUMBER:  724Q7Q  STATION  NAME;  ATLANTIC  CITY  I AP  NJ  PE»IOo  OF  RECORD:  78-87 

MONTH;  MAY 


HOURS  1 

1 1ST  1  1 

0 

1 

PERCEN  TAGE 

2  3 

frequency 

4 

OF 

5 

tenths  of 

6 

TOTAL  SKY  COVER 

7  8 

9 

10 

MEAN 

TOTAL 
06  S 

□0-02  1 

31.3 

14.  3 

12.8 

4  1.7 

5.7 

924 

03-05  1 

25.4 

18.2 

1  3.C 

'»  3.  - 

6.  i 

917 

0  6-08  J 

17.7 

18.  5 

19.8 

4  3.9 

6.7 

917 

09-11  l 

l?6 

24.6 

25.9 

36.8 

6.8 

926 

12-14  | 

6.3 

26.6 

30.4 

34.7 

7.0 

930 

15-17  | 

10. 8 

23.0 

30.9 

35.3 

7.0 

929 

18-20  1 

14.5 

22.  3 

25.6 

37.6 

6.7 

929 

21-23  | 

O' 

9 

M 

19.  3 

14.3 

4  1.5 

6.0 

928 

TOTALS  | 

18.2 

20.9 

21.6 

39.4 

6.5 

7400 

STATION  NUMBER: 

724070  STATION  NAME: 

ATLANTIC  CITY 

I  AP  NJ 

PERIOD 

month: 

OF  RECORO: 

:  JUN 

78-87 

PERCEN  TAGE 

frequency' 

OF 

TENTHS  OF 

TOTAL  SKY 

COVER 

HOURS 

i 

TOTAL 

(LST  ) 

1  0  1 

2  3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

MEAN 

OBS 

00-02 

1  36.0 

I7. 3 

13.8 

32.8 

5.0 

883 

03-05 

1  26.9 

21.4 

19.8 

31.9 

5.6 

863 

06-08 

1  20.6 

21.4 

26.2 

31.7 

6.2 

877 

09-11 

1  18.1 

25.6 

28.5 

27.8 

6.1 

895 

12-14 

1  9.8 

31.6 

31.1 

27.5 

6.5 

898 

15-17 

1  11.6 

32.9 

28.2 

27.3 

6.3 

897 

18-20 

|  17.8 

25.4 

28*1 

28.7 

6.2 

889 

21-23 

1  28.3 

25.0 

16.7 

30.0 

5.  3 

893 

TOTALS 

1  21.1 

25.  1 

24.1 

29.7 

5.9 

7095 

PERCLnIA&E  PwCautNCY  OF  OCCURRENCE  OF  SKr  COVER 
FROM  hOURLV  OBSERVATIONS 

STATION  NUMBER:  724070  STATION  NAME:  ATLANTIC  CITY  \ AP  NJ  PERIOD  OF  RECORD:  7B-87 


MONTH:  JUL 

HOURS  1 
{LSD  1 

0  1 

percentage  Frequency  of  tenths’of' 

2  3  4  S  6 

TOTAL  SKY  COVER 

7  8 

9 

ID 

MEAN 

total 

OBS 

00-02  1 

34.9 

19.  b 

14.0 

31.5 

5.C 

90S 

03-05  \ 

26.2 

21.3 

21.8 

3D. 8 

5.7 

887 

06-oa  i 

19.0 

23.2 

29.  7 

28.2 

6.2 

902 

09-11  J 

14.9 

28.2 

33.0 

23.9 

b  .  2 

9  1  S 

12-14  1 

3.0 

3b.  3 

36.2 

21.7 

b.  S 

926 

15-17  1 

8.1 

37.0 

33.  3 

21.7 

6.3 

9  19 

18-2 C  1 

lb. 2 

2b.  3 

31.8 

25.8 

b  .  2 

91b 

21-23  1 

28.2 

2b.  b 

17.1 

28.1 

5.  1 

90S 

TOTALS  | 

19.2 

27.  3 

27.  1 

26.5 

5.9 

72  75 

STATION  NUMBER: 

724070  STATION  NAME : 

ATLANTIC  CITY 

Tap  NJ 

PERIOD 

month: 

OF  RECORO: 

;  AUG 

78-87 

, 

PERCENTAGE 

frequency 

OF 

TENTHS  OF 

TOTAL  SKY 

COVER 

HOURS 

i 

total 

(LST  J 

1  0  1 

2  3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

MEAN 

OBS 

GO-02 

1  31.1 

16.6 

32.4 

5.  3 

897 

0  3-OS 

I  28.3 

20.  1 

19.8 

31.8 

5.6 

859 

06-08 

1  19.7 

23.9 

25.5 

31.0 

6.  1 

875 

09-1  I 

|  14.9 

30.6 

30.3 

24.3 

6.  1 

9  1  9 

l  2-14 

I  4.5 

36.0 

36.7 

22.7 

6. 7 

928 

15-17 

(  7.2 

3b.  b 

30.8 

25.5 

6. 4 

922 

1  B-20 

1  12.8 

26.6 

33.2 

28.4 

6.4 

92? 

21-23 

|  25.5 

23.  B 

20.7 

3  0.  1 

5.6 

905 

totals 

f  18.0 

27.4 

26.4 

28.3 

6.C 

7227 

GL  AL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
USAFETAC 

Alft  ^FATHER  SERVICE/MAC 


glcbal  climatology  branch 
USAFFTAC 

AIW  UEATHER  SERWICE/HAC 


percentage  frequency  of  occurrence  of  sky  cover 

F  ROM  hOURlY  OBSERVATION* 


STATION  NUMBER: 

724070  ST  AT  I  ON  NAME : 

A  TLANTIC  CITY 

I  AP  NJ 

PERIOD 

MONTH. 

OF  RECORO*. 

.  SEP 

78-87 

percentage 

frequency 

OF 

tenths  of 

TOTAL  SKY 

COVER 

HOURS 

1 

TOTAL 

1  LSI  I 

1  0  1 

2  3 

<4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

MEAN 

OBS 

00-02 

1  38. *« 

lb.o 

1*4.1 

31.7 

4.9 

882 

0  3-OS 

1  37.3 

16.  7 

1*4.8 

31.2 

5,0 

858 

06-08 

\  22.2 

29.9 

21.5 

21.4 

5.6 

866 

09-11 

I  20.0 

28.2 

23.2 

?  8  «  6 

5.8 

895 

1  2-1A 

i  11.6 

32.  3 

30.1 

26.0 

6.3 

900 

15-17 

|  16.9 

30.  Q 

28*8 

24.2 

5.9 

892 

18-20 

|  29.<4 

2b.  3 

22.7 

26.5 

5.5 

689 

21-23 

1  35.2 

21.6 

16.9 

26.3 

4.6 

883 

TOTALS 

1  25.8 

2*4. S 

21.5 

28.2 

S  •  5 

7065 

STATION  NUMBER:  72407Q  STATION  NAME:  ATLANTIC  CITY  I aP  NJ  PERIOD  OF  RECORD:  78-87 


month:  OCT 

PERCEN  TAGE 

FREQUENCY 

OF  TENTHS  OF 

TOTAL  SKY  COVER 

HOURS  | 

total 

1LST)  1 

0 

1 

2  3 

4 

5  6 

7  8 

9 

10 

MEAN 

OBS 

C  0-0  2  | 

38.7 

1  3.9 

12.8 

35. 0 

5.1 

919 

0  3-05  1 

37.7 

13.0 

13.1 

36.2 

5.2 

907 

06-08  1 

26.9 

19.6 

23.6 

29.9 

5.7 

903 

09-11  1 

19.2 

26.  6 

26.5 

27.8 

6.0 

926 

12-14  | 

16. 0 

26.  5 

29.6 

27.9 

6*2 

929  ; 

15-17  ! 

17.3 

27.6 

27.6 

27.5 

6*1 

927  • 

18-20  1 

27.6 

23.9 

19.2 

29.3 

5.4 

924 

21-23  | 

36.1 

17.9 

14.6 

31.5 

5.0 

912 

TOTALS  1 

27.4 

21.  1 

20.9 

30.6 

5.6 

7347 

global  climatology  branch 
USATCTAC 

AIR  WE  A  THER  SERVZCE/NAC 


percentage  frequency  of  occurrence  of  sky  cover 
from  hourl*  observations 


► 


STATION  NUMBER: 

7240 70  STATI on  NAME : 

ATLANTIC  CITY 

1  AP  NJ 

RLRIOO 

MONTH; 

OF  RECORD  j 
.  NOV 

Te-87 

HOURS 

(LST> 

i 

1  o  1 

percentage 

2  3 

frequency  of 

4  5 

TENTHS  OF 

6 

TOTAL  SKY 

7 

COVER 

8  9 

10 

MEAN 

total 

08  S 

00-02 

/  32.0 

15.“ 

11.9 

4  0.  7 

5.6 

88  3 

0  5-05 

1  31.9 

15.8 

12.2 

40.  1 

5.6 

878 

06-08 

1  21.2 

22.2 

19.9 

36.7 

6.  1 

886 

09-11 

l  17.7 

19.  3 

23.2 

39.8 

6.6 

895 

12-1  4 

|  13.8 

21.3 

29.0 

35.9 

6.8 

900 

15-17 

I  15.0 

21.8 

27. Q 

36.2 

6.  7 

899 

18-20 

I  22.0 

2C.2 

18.0 

39.7 

6.2 

899 

2  1-23 

1  27.8 

16.2 

15.9 

40.0 

5.9 

887 

TOTALS 

1  22.7 

19.0 

19.6 

38.6 

6.2 

7127 

STATION  NUMBER: 

7240  70  STATION  NAME  : 

ATLANTIC  CITY 

I  AP  NJ 

PERIOD 

month; 

OF  RECORD: 

:  DEC 

7  8-87 

PERCENTAGE 

FREQUENCY 

OF 

TENTHS  of 

TOTAL  SKY 

COVER 

HOURS 

i 

TOTAL 

ILST) 

I  a  i 

2  3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

MEAN 

OBS 

00-02 

I  32.9 

14,  3 

12.  3 

“0-5 

5.6 

927 

0  3-05 

1  32.0 

17.7 

12.0 

38.3 

5.4 

926 

06-08 

1  23.3 

2D.  4 

19.  7 

36.6 

6.0 

928 

Q9-1  1 

1  16.6 

19.2 

24,2 

40.0 

6.8 

929 

1  2-14 

1  14.9 

21.9 

24.2 

19.0 

6.  7 

928 

15-17 

I  17.9 

22.8 

21.9 

37.4 

6.4 

927 

18-20 

|  28.2 

17.0 

15.6 

39.  1 

S  *  8 

928 

21-23 

1  30.9 

IS.  2 

14.5 

39.4 

5.7 

92: 

TOTALS 

»  24.6 

18.6 

18.1 

38.8 

6. 1 

74  11 

GLlBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  SKY  COVER 

USAFETAC  f-ROH  hOuReY  OBSERVATIONS 

AIR  UEAIHER  SERVICE/MAC 

STATION  NUMBER:  T26D70  STATION  NAME:  ATLANTIC  CITY  I AP  NJ  PERIOD  OF  RECORD:  76-87 

MONTH.  ALL 


HOURS  l 

<lst>  l 

o  1 

percentage 

2  3 

FREQUENCY  OF 

4  5 

tenths  of 

6 

TOTAL  SKY  COVER 

7  8 

9 

10 

MEAN 

TOTAL 

OBS 

JAN 

ALL  | 

23.  4 

18,  Q 

17.9 

4  Q  .  7 

6.2 

74  32 

FEB 

i 

27.4 

17.5 

lS.v 

39-8 

5.9 

6751 

MAR 

1 

?6*8 

17.6 

17.4 

36.  3 

5.9 

7423 

APR 

1 

22.6 

18.2 

18.  7 

4  D.5 

b.  3 

7iev 

MAY 

1 

lg*2 

20.9 

21.6 

39.4 

6.5 

7400 

JUN 

i 

21.  J 

25.  1 

24.1 

29.7 

5.9 

7095 

JUt 

i 

19.2 

27.3 

2T.1 

2(,.5 

5.9 

7275 

AUG 

i 

18.0 

27.4 

26.4 

28.3 

6.0 

7227 

SEP 

i 

25-8 

24.5 

21.5 

26.2 

S.5 

7065 

OCT 

i 

27. 4 

21.  1 

20.9 

3q«  8 

5.6 

734  7 

NOV 

i 

22.7 

19.0 

19.6 

38.6 

8.2 

7127 

DEC 

i 

24.6 

18.  6 

18.1 

38*8 

6. 1 

7416 

TOTALS  1 

21.1 

21.  3 

20.  7 

35.0 

6.0 

86747 
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TUft£  and  relative  humidity  summaries 


CUMULATIVE  PERCE  NT ACE  F  REQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  DAILY  MAXIMUM  (MiNINUh  AnD  MEAN)  jZ HPE R A T URC S : 
data  oerIved  from  sum hart  of  oat  oata. 

PERCENTAGE  TABULATIONS  PRESENTED  by  S-OEGREE  FAHRENHEIT  TNChEMENTS  PLUS  THE  MEAN,  STANDARO  DEV- 
r A  T I ONS  ANO  TOTAL  OBSERVATION  cOUNT. 

THE  MINIMUM  TABLE  ALSO  INCLUDES  A  33  FAHRENHEIT  OE  GRE  £  INCREMENT. 

SINCE  MANY  STATIONS/SITES  DO  NOT  HAVE  MAX 1MUM/M INI  MUM  THERMOMETERS,  THESE  TEMPERATURES  «E»E  SELECTED  Br  SCANNlNG 
THE  HOURLY  OBSERVATIONS  F0 r  tHE  HIGHEST  AND  LOWEST  VALUES. 

STATISTICS  00  NOT  INCLUDE  INcOMPLeTe  MONTMS  (THoSC  CONTAINING  ASTERISKS). 

FOUR  OR  MORE  COMPLETE  MONTHS  ARE  REQUIRED  FOR  COMPUTATION  aNo  DISPLAY  OF  STATISTICAL  VALuCS. 

CXTRLM£  MAXIMUM  ANU  MINIMUM  VALUES*. 

DATA  DERIVED  FROM  SUMMARY  OF  (j  A  Y  DATA. 

PRESENTED  ARE  THE  H1GHFST  HOwCST)  TEMPERATURE  FOR  THE  MONTH  fOR  EACH  YEAR. 

At  Sq  PRESENTED  ARE  STATISTICAL  VALUES  WITH  THE  SAME  LIMITATIONS  MENTIONED  ABOVE. 

AN  ASTERISK  INOICATES  AN  INCOMPLETE  MONTH. 

MEANS  ANO  STANDARD  DEVIATIONS  FOR  DRY  BU19  I  WE  I  BULB  aN  p  0E*  °OiNT  )  TEmrER ATUrE S  : 

DATA  DERIVED  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS. 

DATA  PRESENTED  BY  T hE  STAnOARO  3-HOUr  TIME  GROUPS  PY  MONTH,  MONTHLY  AND  ANNUALLY  (ALL  YEARS  COMBINCOI. 

PRESENTED  ARE  MlANS,  STANDARD  DEVIATION  AND  OBSERVATION  CoUnTS. 

CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  OF  RELATIVE  HUMIDITY: 

Data  DErIVED  from  HOURLY  OBSERVATIONS. 

SUMMARIZED  BY  THE  STANDARD  3-HOUR  TIME  GROUPS  BY  MONTH.  MONTHLY  ANO  ANNUALLY  (ALL  YEARS  COMBINED). 

PERCENTAGE  VALUES  PRESENTED  IN  10  DEGREE  INCREMENTS  OF  RELATIVE  HUMIplTY. 

ALSO  PRESENTED  ApC  THE  MEAN  VALUES  AND  OBSERVATION  COUNTS. 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
US AFET  AC 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


CUMULATIVE  PERCENTAGE  OF  OCCURRENCE  OF  MAXIMUM  TEMPERATURES 
FROM  SUMMARY  OF  OAT  DATA 


STATION  NUMBER:  724070  STATION  NAME:  ATLANTIC  CITY  IAP  NJ  PERIOD  OF  RECORD:  45-87 


iehp(f  )  1 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

ocr 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

GE 

1051 

.1 

.0 

GE 

1001 

.2 

.  4 

•  1 

.  1 

GE 

951 

.2 

2.3 

4  .  7 

2.0 

.5 

.8 

GE 

90| 

.  4 

2.3 

10.3 

19.5 

13.1 

4.1 

.1 

4.2 

GE 

051 

.2 

2.0 

7.9 

27.4 

47.  3 

39.2 

14.8 

1.1 

1  1.8 

GE 

sol 

1.0 

5.4 

17.8 

52.2 

77.7 

70.3 

35.4 

6.2 

.5 

22.4 

GE 

75! 

•  1 

.  1 

2.7 

11.3 

34.4 

73.7 

96.2 

92.1 

59.9 

16.2 

1  .6 

.  1 

32.  7 

GE 

70! 

•  5 

.6 

5.3 

19.5 

54.9 

88.5 

99.5 

98.7 

81.7 

36.6 

6.8 

.8 

4  1.4 

GE 

65! 

1.7 

2.6 

10.6 

32.4 

74.1 

97.1 

100.  c 

100.0 

93.8 

59.6 

17.8 

3.1 

4  9.7 

GE 

60} 

4.6 

6  •  C 

19.7 

52.5 

88.8 

99,6 

99.  1 

79.4 

35.8 

0.6 

58.1 

GE 

551 

10.9 

12.9 

32.2 

72.1 

96.5 

100.0 

99.9 

92.0 

56.0 

19.4 

66.3 

GE 

50 } 

21.5 

25.7 

51.7 

89.9 

99.5 

100.0 

98.0 

73.6 

34.3 

74.8 

G£ 

451 

35.3 

4  1.4 

70.6 

98.0 

100.0 

99.6 

87.8 

52.4 

82.3 

GE 

40} 

54.  3 

61.8 

07.2 

99.8 

100.0 

96.4 

71.5 

8  9.4 

GE 

351 

72.7 

79.7 

95.6 

100.0 

99.2 

es.o 

94.4 

GE 

301 

05.6 

91.2 

99.2 

99.8 

94.4 

97.6 

GE 

251 

94.2 

96.  8 

99.  8 

100.0 

90.4 

99. 1 

GE 

20} 

98.  1 

98.7 

100.0 

99.7 

99.7 

GE 

151 

99.4 

99.5 

99.9 

99.9 

GE 

101 

99.8 

100.0 

1OQ.0 

1OC.0 

GE 

51 

100.0 

lor.o 

MEAN 

l 

40.9 

42.7 

50.8 

61.1 

70.8 

79.5 

84 . 2 

82.7 

76.4 

66.4 

55.8 

45.3 

6  3.  1 

SO 

1 

1C. 819 

20.297 

10.566 

9.892 

9.253 

7.944 

5.94  8 

5.935 

7.519 

8.244 

9.219 

10.166 

17.655 

TOTAL  OBS  1 

1  302 

1214 

1332 

1269 

1307 

1290 

1333 

1333 

1290 

1333 

1290 

1333 

15626 

GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
USACET AC 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


CUMULATIVE  PERCENTAGE  OF  OCCURRENCE  OF  MINIMUM  TEMPERATURES 
FROM  SUMMARY  OF  DAY  DATA 


STATION  NUMBER:  724070  STATION  NAME:  ATLANTIC  CITY  I AP  NJ  PERIOD  OF  RECORD  T  45-87 


TEMPIF  1 1 

JAN 

FES 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

GE 

75  1 

.4 

3.  7 

1.9 

•  4 

.5 

GE 

701 

6.7 

30. 5 

24.6 

7.4 

.5 

5.9 

GE 

651 

•  1 

2.9 

27.6 

61  •  4 

54.8 

23.5 

2.6 

.2 

14.6 

GE 

601 

.5 

13.3 

52.6 

64.  1 

76.2 

42.5 

8.3 

1  .2 

2  3.5 

GE 

5  5  1 

.  4 

4.1 

31.6 

74.9 

95.  3 

91.8 

60.5 

20.0 

5.9 

.4 

32.4 

GE 

501 

.5 

.2 

2.9 

14.4 

55.6 

91.2 

99.  5 

97.7 

79.6 

37.1 

12.0 

1.7 

4  1.4 

GE 

451 

2.1 

2.  3 

7.5 

31.8 

77.6 

97.7 

IDG.  C 

99.5 

91.3 

54,8 

22.1 

5.9 

49,7 

GE 

<101 

7.2 

7.  3 

20.2 

55.6 

92.  D 

99.7 

100.0 

97.1 

73.0 

36.8 

13.0 

58.6 

GE 

35  1 

15.  7 

18.  6 

38.5 

77.8 

98.1 

100.0 

99.8 

87.5 

55.4 

23.5 

68.2 

GE 

331 

20.9 

23.2 

47.5 

84.2 

99.1 

99.8 

92,8 

62.9 

30.7 

72.0 

GE 

301 

29.8 

35.5 

62.4 

93.  1 

99.7 

100.0 

96.6 

77.3 

42.1 

78.2 

GE 

251 

48.0 

53.5 

81.4 

98.9 

100.0 

99,8 

90.4 

62.3 

8  6.3 

GE 

201 

64.7 

70.  3 

92.3 

99.8 

100.0 

97.2 

76.9 

9  1.9 

GE 

151 

78.9 

82.  3 

97.4 

99.9 

99.8 

69.4 

95.7 

GE 

101 

89.5 

92.5 

99.5 

100.0 

100.0 

95.4 

98. 1 

GE 

51 

95.  3 

97.  3 

100.0 

59.1 

99.3 

GE 

ol 

98.5 

99.  1 

49.7 

99.8 

GE 

-51 

99.2 

99.4 

iCO.O 

99.9 

GE 

-lot 

100.0 

99.9 

10C.0 

GE 

-151 

100.0 

10C.Q 

MEAN 

1 

23.4 

24.  8 

32.2 

40.8 

50.5 

59.5 

65.  7 

64 .2 

S  7 . 0 

46.0 

37.0 

27.4 

44.0 

SD 

| 

11.051 

10.463 

8.760 

7.821 

7.656 

7.037 

5.876 

6.61  7 

8.864 

9.534 

9,846 

10-375 

17.  156 

TOTAL  < 

DBS  i 

1302 

1214 

1332 

1269 

1307 

129Q 

1333 

1333 

1290 

1333 

1290 

1333 

15626 

GL 08 AL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
USAFET AC 

AIR  HEATHER  SERVICE/MAC 


CUMULATIVE  PERCENTAGE  OF  OCCURRENCE  OF  KEAN  TEMPERATURES 
FROM  SUMMARY  OF  OAY  OATA 


STATION  NUMBER ! 

!  72  HO  70 

STATION 

NAME: 

ATLANTIC 

CITY  IAP 

NJ 

PERI  00 

OF  RECOROt  4 S -87 

TEMPIF  » l 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

KAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANNUAL 

GE 

851 

•  8 

3.  3 

1.6 

.3 

, 

5 

GE 

ICl 

.8 

6.7 

23.  C 

15.5 

4.6 

4  . 

3 

GE 

751 

•  1 

.2 

4.2 

26.4 

54.5 

47.3 

16.2 

1.0 

1  2. 

8 

GE 

7CI 

.  2 

1.7 

13.7 

51.8 

85. 6 

76.5 

37.4 

S  •  4 

.2 

2  ?. 

0 

GE 

651 

1.2 

7.2 

32.8 

76.2 

98. 3 

94.7 

62.1 

16.4 

2  • r 

.  1 

32. 

9 

GE 

601 

.4 

.2 

3.5 

16.1 

55.6 

93.1 

100.  0 

99.3 

64.4 

36.6 

8.4 

.8 

4  1. 

9 

GE 

551 

1.4 

1.6 

9.2 

30.0 

78.7 

99.Q 

lUU.u 

95.0 

58.1 

29.4 

3.1 

4  9. 

9 

GE 

50! 

5.2 

5.6 

19.2 

55.1 

93-6 

100. 0 

99.3 

79.4 

36.9 

9.5 

59. 

0 

GE 

45j 

12.4 

13.7 

33.6 

80.0 

99.1 

100.0 

92.5 

57.8 

21.5 

6  7. 

e 

GE 

*ol 

24.3 

29.3 

58.6 

95.0 

100.0 

98.6 

77.4 

37.4 

76. 

9 

GE 

351 

42.4 

50. C 

80.4 

99.2 

99.9 

91  .9 

58.6 

85. 

4 

GE 

301 

62.2 

67.4 

92.5 

99.9 

100.0 

98.0 

76.1 

9  1. 

5 

GE 

251 

77.7 

83.  1 

97.9 

100. 0 

99.8 

68.7 

95. 

7 

GE 

2H| 

89.2 

93.9 

99.5 

100.0 

96.0 

9e. 

2 

GE 

151 

95. 4 

97.7 

99.9 

99.2 

99. 

4 

GE 

1  0  1 

98.7 

99.  2 

100.  0 

99.8 

99. 

8 

GE 

51 

99.6 

99.  7 

99.9 

99. 

9 

GE 

ol 

99.8 

100.0 

UO  .0 

IOC. 

0 

GE 

-51 

100.0 

IOC. 

0 

MEAN  | 

SO  1 

TOTAL  OBS  1 

52.4 

10.409 

1302 

34.0 

9.799 

1214 

41.8 

8.934 

2332 

51.2 
8.00  7 
1269 

60.9 

7.626 

1307 

69.8 

6.749 

1290 

75. 2 
5.19  9 
133  3 

73.7 

5.582 

1333 

67.0 

7.484 

1290 

56.4 

8.141 

1333 

46.6 

8.874 

1290 

3b.  6 
9.709 
1333 

5  3.8 

17.  C55 

15626 

GL 08  AL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
US  ATE  T  AC 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


EXTREME  VALUES  Of  MAXINUN  TEMPERATURE 
IF  ROM  DAILY  08  SCR V A  I ION  S I 


STATION  NUMBER:  72*070  STATION  NAME:  ATLANTIC  CITY  IAP  NJ 


PERIOD  OF  RECORO: 


WHOLE  DEGREES  FAHRENHEIT 
-M-O-N-T-H- S- 
JUN  JUL  AUG 


GLOBAL  CLIMAT0L06Y  BRANCH  EXTREME  VALUES  OF  HAXIHUH  TEMPERATURE 

USAFETAC  (FROM  DAILY  OBSERVATIONS) 

AIR  HEATHER  service/mac 

STATION  NUMBER:  724070  STATION  NAME:  ATLANTIC  CITY  IAP  NJ  PERIOO  OF  RECORD:  *5-87 


WHOLE  0E6REES  FAHRENHEIT 


1 

YCAR  | 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

-M-0 

JUN 

-N-T-H- S- 
JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

GEC 

ALL 

MONTHS 

75  I 

68 

60 

66 

75 

86 

90 

92 

97 

61 

82 

74 

61 

97 

76  1 

60 

70 

75 

86 

83 

91 

92 

92 

88 

76 

64 

55 

92 

77  { 

*  7 

69 

80 

85 

9] 

90 

96 

92 

91 

79 

74 

61 

9b 

78  1 

60 

95 

68 

60 

88 

91 

95 

90 

87 

78 

71 

70 

95 

79  l 

se 

S7 

85 

73 

89 

88 

91 

93 

85 

83 

70 

64 

93 

80  I 

S6 

S8 

60 

70 

86 

90 

94 

93 

94 

75 

69 

69 

94 

81  1 

S3 

69 

72 

85 

87 

93 

99 

94 

92 

78 

71 

63 

99 

82  l 

S7 

67 

69 

80 

87 

86 

97 

92 

86 

82 

80 

73 

97 

83  ! 

57 

S7 

72 

86 

82 

95 

100 

98 

99 

85 

67 

60 

ICO 

8  4  | 

62 

66 

56 

75 

86 

99 

94 

94 

95 

85 

71 

75 

99 

85  f 

63 

75 

79 

92 

89 

90 

94 

97 

93 

86 

76 

63 

97 

86  1 

67 

61 

79 

75 

93 

94 

98 

89 

88 

86 

7b 

60 

98 

87  1 

S8 

SI 

76 

75 

95 

97 

97 

9  S 

85 

73 

75 

65 

97 

MEAN  1 
S.O.  } 
TOTAL  OBS  1 

60.7 

6.131 

1302 

61.7 

7.088 

1  21* 

71.8 
7.39  3 
1332 

81  .8 
5.972 
1269 

87.8 

A  .5*7 
1307 

93.1 

S  •  966 
1290 

94.8 

3.408 

1333 

93.1 

3.146 

1333 

89.4 

3.866 

1290 

81.4 

3.98J 

1333 

72.1 

4.584 

1290 

63.4 

4.876 

1333 

96.4 

3  .136 

1  5626 

NOTES  *  (BASEO  ON  LESS  THAN  FULL  MONTHS) 

*  CAT  LEAST  ONE  CAY  LESS  THAN  2*  OBS ) 


GLCBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  EXTREME  VALUES  OF  MINIMUM  TEMPERATURE 

USAFETAC  (FROM  DAILY  OBSERVATIONS) 

AIR  WE  AT HER  SERVICE/MAC 


STATION  NUMBER 

:  724070 

STATION 

NAME  : 

ATLANTIC 

CITY 

IAP  NJ 

PERIOD  OF 

RECORD: 

4  5-87 

1 

YEAR  | 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

WHOLE  DEGREES  FAHRENHEIT 
-M-O-N-T-H- S- 
JUN  JUL  AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ALL 

MONTHS 

45  ( 

12 

25 

33 

40 

43 

52 

54 

50 

32 

23 

9 

46  1 

10 

11 

20 

*31 

#48 

42 

53 

53 

48 

40 

25 

1  3 

10 

47  l 

12 

5 

15 

27 

32 

45 

57 

55 

35 

33 

22 

15 

5 

48  1 

0 

8 

*11 

30 

39 

48 

56 

58 

44 

29 

30 

8 

0 

49  | 

22 

12 

17 

34 

42 

48 

57 

53 

43 

32 

20 

15 

12 

SO  1 

17 

9 

9 

25 

39 

46 

54 

55 

39 

31 

23 

10 

9 

51  1 

IS 

9 

21 

34 

42 

47 

60 

53 

37 

39 

19 

7 

7 

52  I 

8 

18 

20 

31 

41 

51 

52 

49 

46 

26 

21 

18 

8 

S3  1 

21 

15 

IP 

33 

44 

49 

56 

55 

44 

34 

26 

12 

12 

54  1 

6 

6 

20 

24 

38 

46 

56 

53 

45 

34 

26 

13 

6 

55  1 

8 

3 

19 

35 

40 

50 

58 

56 

45 

34 

16 

P 

3 

5b  1 

4 

13 

17 

28 

37 

47 

56 

53 

38 

35 

17 

1  7 

4 

57  | 

-4 

21 

24 

28 

34 

46 

53 

51 

37 

31 

23 

14 

-4 

58  ( 

s 

4 

25 

30 

41 

45 

60 

52 

41 

37 

18 

2 

2 

59  1 

6 

9 

18 

32 

39 

49 

56 

55 

39 

30 

21 

1  1 

6 

60  1 

17 

18 

9 

27 

37 

4  7 

57 

53 

48 

31 

26 

6 

6 

61  1 

-8 

-4 

17 

30 

37 

48 

56 

52 

42 

31 

23 

1  1 

-B 

62  1 

7 

4 

12 

25 

38 

53 

55 

55 

3  7 

30 

23 

4 

4 

63  l 

3 

6 

24 

30 

36 

50 

55 

51 

36 

38 

27 

9 

3 

64  f 

3 

14 

23 

23 

40 

48 

58 

50 

46 

26 

11 

6 

3 

65  1 

-8 

2 

13 

24 

42 

4  1 

46 

40 

35 

26 

19 

9 

-8 

66  1 

0 

0 

17 

26 

25 

39 

51 

S  5 

44 

27 

23 

8 

0 

67  l 

10 

-7 

7 

24 

32 

37 

53 

55 

32 

24 

14 

6 

-7 

68  1 

0 

2 

16 

23 

35 

44 

53 

46 

39 

25 

18 

0 

0 

69  1 

1 

7 

11 

12 

34 

42 

52 

43 

32 

23 

18 

16 

1 

70  f 

3 

8 

17 

28 

36 

49 

58 

54 

41 

36 

21 

1  1 

3 

71  1 

3 

>1 

19 

25 

36 

47 

49 

46 

41 

38 

19 

16 

-1 

72  1 

6 

7 

19 

25 

37 

38 

54 

47 

45 

26 

21 

1  7 

6 

73  1 

12 

1U 

25 

30 

39 

53 

55 

53 

42 

34 

22 

12 

10 

74  | 

ID 

7 

19 

30 

34 

47 

51 

50 

35 

26 

1  7 

18 

7 

NOTES  * 

(BASED  ON 

LESS  THAN 

FULL 

MONTHS) 

A  (AT  LEAST  ONE  CAY  LESS  THAN  24  OBS) 

CONTINUED  ON  NEXT  PAGE,... 


L_ 

L- 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  branch 
USAFET  AC 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


EXTREME  VALUES  OF  MINIMUM  TEMPERATURE 
(FROM  DAILY  OBSERVATIONS! 


STATION  NUMBER:  724370  STATION  NAME:  ATLANTIC  C I TT  IAP  NJ 


PE  R  100  OF  RECORD:  «5-«7 


whole  degrees  Fahrenheit 


{ 

YFAP  1 

J  AN 

FEB 

MAR 

APR 

may 

-M-O-N 

JUN 

-T-H-S- 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

CEC 

ALL 

MONTHS 

7  5  1 

15 

12 

16 

22 

37 

46 

51 

51 

37 

26 

22 

9 

9 

76  1 

1 

4 

14 

2$ 

32 

40 

49 

40 

38 

25 

1  3 

6 

1 

77  l 

-10 

4 

23 

19 

35 

42 

50 

52 

45 

35 

25 

6 

-10 

78  I 

12 

4 

8 

27 

26 

44 

51 

58 

35 

28 

24 

14 

4 

79  1 

3 

“11 

17 

28 

37 

45 

48 

46 

34 

30 

20 

1  3 

-11 

SC  1 

7 

5 

5 

26 

38 

37 

47 

50 

39 

28 

18 

-2 

-2 

SI  1 

-6 

2 

11 

22 

26 

49 

53 

52 

40 

26 

16 

12 

-6 

82  f 

-6 

15 

19 

20 

42 

52 

52 

41 

45 

28 

16 

4 

-6 

83  ! 

6 

8 

2D 

25 

33 

48 

54 

50 

39 

26 

27 

-2 

-2 

84  J 

-7 

9 

5 

27 

37 

45 

54 

54 

41 

35 

18 

16 

-7 

85  1 

-9 

12 

17 

20 

36 

51 

54 

54 

43 

26 

29 

7 

*  9 

96  1 

2 

7 

14 

28 

33 

41 

51 

41 

40 

32 

15 

9 

2 

87  1 

-8 

7 

16 

28 

31 

44 

53 

47 

39 

26 

18 

7 

-8 

MEAN  1 

S  .0.  1 

TOTAL  08S  1 

4  .5 

3  .2  74 
1302 

7.1 

6 . 558 
1214 

16.7 

5.  35b 
1332 

26.7 

4.  564 
1269 

36.4 

4. 362 

1  307 

45.8 

4,109 

1290 

53.6 

3.273 

1333 

51. D 
4.690 
1333 

40.5 

4.426 

1290 

30.4 

4.542 

1333 

20.8 

4.382 

1290 

9.8 

5.126 

1333 

1.1 

6  .4  36 

1  5626 

NOTES  *  t  BASED  ON  LESS  THAN  FULL  MONTHS! 

«  tAT  LEAST  ONE  CAY  LESS  THAN  24  08SI 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
USAFETAC 

AIR  yf  A  The  r  SfRvICE/MAC 


DRY-BULB  TEMPERATURES  DEG  F  FRoM 
HOURLY  OBSERVATIONS 


MEANS  AND  STANOARO  DEVIATIONS 


STATION  NUMQER 

:  724070 

ST  AT  1  ON  NAME  : 

ATLANTIC  CITY  TAP  NJ 

PERIOD 

OF  RECORO 

:  78-87 

hour  SI 

LSI  | 

stats'  t 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCy 

NOV 

DEC 

ANN 

i 

MEAN  { 

27.  7 

29.  1 

36.9 

45.5 

55.2 

63.1 

69.  1 

67.9 

60.9 

50.’ 

43«4 

34.6 

48.8 

QO -02  1 

SO  1 

1 1.434 

1 1  .29b 

9.86  1 

8.03  1 

8.074 

7.223 

6.114 

6.894 

8.99  1 

10. 525 

10.415 

12.099 

16  *  9  6 1* 

i 

TOT  OBSl 

930 

64  6 

’So 

900 

9  30 

900 

930 

930 

’Ofl 

930 

900 

930 

1  0956 

1 

mean  l 

26.8 

28.0 

35.5 

4  3.7 

53.7 

61.6 

67 . 6 

66.6 

S’.5 

49.1 

42 . 3 

33.7 

47.4 

OJ-Ost 

50  I 

11.981 

11 .983 

10.157 

8.246 

8.622 

7  .662 

6.52  3 

7.211 

9.309 

10.662 

10.778 

1^.309 

17.031 

1 

TOT  OBSl 

9  30 

84  6 

930 

900 

930 

900 

93q 

930 

9D0 

930 

900 

9  30 

1  0’5t> 

1 

MEAN  1 

26.5 

27.6 

36.6 

4  7.0 

58 . 4 

<>i.j 

72.  1 

70.0 

62.0 

50.6 

42.4 

33.2 

49.6 

□6-031 

SD  1 

12.047 

12 . 129 

1q.25q 

8.263 

8.194 

6.872 

6.185 

6.919 

8.684 

10.326 

10.406 

12.364 

18  .454 

i 

TOT  OBSl 

930 

84  6 

930 

900 

’  3q 

900 

930 

930 

900 

930 

’00 

930 

1  0956 

i 

MEAN  | 

31.8 

34.7 

44  .  b 

55.2 

66-5 

75.2 

8U.  6 

79.9 

71.8 

60. 5 

50.3 

29. S 

57.6 

09-111 

SD  1 

13*666 

10 .90  3 

10.66  1 

9.233 

9.318 

7.2i4 

6.1’2 

b.334 

7.54  3 

8.364 

9.433 

10.942 

18.942 

1 

TOT  OpS| 

930 

846 

93  0 

900 

930 

903 

930 

930 

’00 

930 

900 

930 

10956 

i 

MEAN  1 

35.9 

39.0 

48. 5 

58.2 

69.4 

78.2 

83.4 

81 .8 

75.1 

64.2 

54.2 

43.7 

61 . 1 

12-191 

SD  | 

10.064 

10.714 

10.918 

9.506 

9.87b 

7> 706 

6.490 

6.488 

7.  782 

8.54J 

9.4  12 

10.6  36 

16.539 

1 

TOT  OBS| 

«0 

84  6 

930 

900 

930 

90  J 

’So 

’30 

900 

930 

899 

930 

10955 

1 

MEAN  1 

34.9 

38-4 

47.9 

57.3 

67.9 

76.7 

82. 0 

79.8 

73^4 

61.9 

51.9 

41  .9 

5’. 6 

15-171 

SO  1 

9.759 

10.26  5 

lO.’l  3 

9.038 

9. ‘<63 

7.624 

6.475 

6.236 

7.477 

8.  161 

8.879 

13.420 

18 .169 

1 

lOT  OBsl 

930 

646 

930 

900 

’J0 

90Q 

930 

930 

900 

930 

899 

9  3  0 

1  0955 

i 

MEAN  | 

30.6 

33.5 

42.6 

52.0 

62. 1 

71.0 

76.5 

74.2 

66.6 

54.8 

86.5 

37.2 

54  .  1 

18-201 

SD  1 

10.201 

9.7J0 

9.283 

7.  742 

8.371 

6.582 

5.838 

5.940 

7.548 

8.835 

8.869 

10.801 

17.618 

1 

TOT  OBSl 

930 

64  6 

930 

’00 

9JQ 

900 

930 

930 

900 

’So 

900 

928 

1  0954 

1 

Mf  4 N  | 

28.9 

3C.  7 

39.2 

48. 0 

57.5 

65  .  a 

71.5 

69.8 

<>2.1 

51.5 

44.4 

35.4 

50.5 

21 -231 

SD  1 

1 0. b49 

10 .463 

9.283 

7.477 

7.743 

6.35Q 

5.54  7 

6.463 

8.353 

9.935 

9 . 7  9 1 

11.532 

16.951 

1 

TOT  OBSl 

950 

&4  6 

930 

900 

930 

900 

930 

930 

900 

930 

900 

927 

1  0953 

i 

"EAN  1 

30.3 

32.6 

41 . 5 

50.9 

61 . 3 

69.8 

75 . 4 

73.6 

66.5 

55.4 

46.9 

37.4 

53.6 

»LL  1 

SD  | 

11.414 

11 .74  0 

11.210 

9.  942 

10.402 

9.321 

8.4  1  1 

8.578 

10.061 

10. ’87 

10.679 

1  1  .985 

18.519 

HOURS  1 

TOT  OBSt 

7  440 

6  76  8 

744  0 

7200 

7440 

7200 

744  D 

7440 

7200 

7  4  4  0 

7198 

? 4  35 

8  764  1 

GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
US AF£T AC 

Aik  WEATHER  Sf  PV ICE /MAC 


wET-BULB  TEMPERATURES  GCG  F  FROM 
HOURLY  OBSERVATIONS 


MEANS  ANO  STANOAPO  DEVIATIONS 


st  at  ion  number 

72  MO  70 

STAT I  ON 

NAME  : 

ATLANTIC 

CITY  I AP 

NJ 

period 

OF  PECORD 

:  78-87 

HOURS 

L  ST 

STATS  f 

1 

JAN 

FEB 

MAP 

APR 

may 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

EEC 

ANN 

MEAN  1 

26.  C 

27.4 

34 . 4 

42.6 

52.4 

6C.2 

66 . 0 

65  .  1 

58.5 

48.3 

4  1.4 

32.5 

4b  .  3 

00-32 

SO  1 

11.186 

11.157 

9.66  3 

7.851 

8.Q31 

6.995 

5.932 

6.663 

8.784 

10.367 

10.4  08 

11.740 

1 b  .5bC 

TOT  OBS | 

930 

84  6 

9  3  0 

900 

930 

900 

930 

930 

900 

9  30 

9QO 

930 

1  095b 

MEAN  | 

25.3 

26.6 

33.  3 

4  1.3 

51  .  4 

59.2 

65.  i 

64. 3 

5  7.5 

4  7.4 

40-5 

?J.o 

4  5.4 

03-35 

SO  1 

1  1.670 

1 1  .bOS 

9.98  3 

8.  150 

b  .  6  5  o 

7.^79 

6.370 

7.000 

9 . 200 

10.575 

10.655 

1  l  .908 

16.737 

TOT  OPSI 

93C 

84  6 

9  3  U 

900 

930 

90Q 

930 

9  3  0 

900 

930 

900 

930 

1  0956 

MEAN  I 

*6.0 

26.2 

34.0 

4  3.6 

n 

62.6 

67  .  7 

66 . 5 

59.4 

4  8.6 

40.7 

J1  .4 

4b  .  6 

06  -08 

SO  I 

1  1. 732 

1 2  .  C2  0 

10.01  6 

?.e  j4 

HEBB 

6.372 

5.679 

6.4  10 

6.630 

1 3. 2fea 

10-259 

:  . 94 s 

1  7. Si  7 

T0T  oRSI 

9  3C 

64  6 

93o 

900 

mm 

90a 

930 

930 

899 

930 

900 

1  Q955 

MEAN  1 

29.0 

3  1.2 

38.8 

47.8 

57.9 

65.5 

70. 5 

69.9 

64.  1 

54.3 

45.7 

>L  .6 

51.0 

09-n 

SO  1 

10.297 

10 .65  i 

»*5«6 

7.  525 

7.742 

6.15S 

5.058 

5.337 

6 .808 

8.524 

9.120 

1  c  .  6  1  4 

10.567 

TOT  ORSl 

930 

846 

930 

90  Q 

950 

900 

930 

930 

900 

9  3  0 

900 

9  30 

1  C9S6 

MEAN  l 

31.5 

33.  8 

41.  1 

49.3 

59.1 

66.4 

71  .  1 

70.6 

64.8 

55.5 

47.5 

38  .  . 

52.5 

1  2  -  !  *i 

so  l 

9.  546 

9.974 

9.144 

7.  333 

7.611 

6.027 

5.03  1 

5.215 

6.509 

8.266 

6.762 

ic.oeb 

15  .bC7 

TOT  OBS) 

93C 

64  6 

930 

900 

930 

900 

930 

95C 

900 

930 

899 

930 

1  0955 

hE  an  1 

3C.9 

33.5 

40. 6 

48.8 

58.4 

65 . 6 

70. 0 

64.4 

54.6 

4b  .2 

37  ♦  1 

51.8 

15*17 

SO  1 

9,  474 

9 .54  3 

B.74Q 

7.Q4S 

7.332 

5.862 

4.860 

5.167 

6.572 

e .  1 73 

B-B07 

ia .  i  ib 

15.741 

TOT  CPS| 

930 

64  6 

930 

900 

930 

900 

930 

930 

9CQ 

929 

899 

9  30 

1  0954 

MEAN  I 

28.  1 

30.5 

37.6 

46.2 

55.9 

63.7 

69.  1 

68.0 

61.9 

51.2 

43.3 

74  .  3 

49.3 

18-20 

SI)  1 

10.153 

9 . 724 

8.64Q 

6.958 

7.329 

5.665 

4.794 

5.358 

7-298 

0. 006 

9.30b 

10.693 

16 . 196 

TOT  0B$J 

930 

b“  6 

9  3  U 

«00 

930 

900 

930 

930 

900 

950 

900 

9  ?8 

1  0954 

HE*N  i 

26.5 

26.  7 

36.  o 

4  4.2 

5  3.9 

61.5 

67.4 

66 . 2 

59.7 

49.  I 

42.0 

53.2 

47.5 

21-23 

sn  I 

10.661 

10 .445 

9.142 

7.  34  0 

7  .634 

G  .  1  1  5 

5.16  3 

6.171 

8.213 

9.743 

10.002 

11.253 

lb .362 

TOT  0  OS  | 

9  JC 

64  6 

930 

900 

930 

you 

930 

Q  30 

900 

930 

900 

927 

109  5  3 

ME  AN  1 

?7.e 

29.  7 

37.0 

45. S 

55.4 

63.1 

68.  5 

6  7.6 

61.3 

51.1 

4  3.4 

34  .  3 

46  .  g 

AlL 

SO  1 

1 0. d7  5 

1 1 .052 

9,799 

8.010 

6.235 

6.84  1 

5.78  2 

b  .  367 

8.268 

9.885 

10.014 

11.311 

16.641 

HOURS 

TOT  OPS! 

744Q 

6  76  8 

744  0 

7200 

744q 

7200 

74  4  0 

744  0 

7  199 

74  39 

7198 

74  35 

8  7fc  39 

GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH  DEw-POlNT  TEMPERATuRlS  DEG  F  FROM  mEAnS  AND  STANDARO  DEVIATIONS 

USAFETAC  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIfc  W^AThER  service/mac 


STATION  NUMBER 

:  724070 

station 

NAME  : 

ATL AnT  ic 

ClT* 

AP  NJ 

PE  R 100 

OF  RECORD 

:  78-87 

HOuRSl 
LSI  | 

STATS  1 

JAN 

F  LB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

OCT 

NOV 

CEC 

1 

00-021 

1 

MEAN  1 
SO  1 

TOT  OBSl 

21.4 

1 3.  127 
930 

22.8 

13  .Sab 

64  6 

29.6 

12.22  5 
930 

38.9 

9.745 

900 

49.7 
9.310 
9  JO 

58.1 

7.596 

900 

64. 2 
6.48  3 

930 

63.5 

7.147 

930 

56.8 

9.372 

900 

46.2 

11.171 

930 

38.6 

11*916 

900 

2e*3 

13.483 

9  30 

i 

J3-q5I 

1 

MEAN  1 

SO  1 

TOT  OBSl 

20.9 

1  3. 379 

22.  3 

14 .02  5 

8  (,6 

28.8 

12.403 

930 

38.2 
9.66  1 
900 

49 . 3 
9.662 
9  30 

57.5 

7.968 

900 

■Q  ff| 

fjjt 

63.0 

7.338 

930 

56.1 
9. 706 
900 

45*6 

11.326 

930 

38*1 

1  1  .839 
900 

27.9 

13*452 

9  30 

1 

06*08  I 
1 

mean  » 

SO  | 

TOT  OBSl 

20.7 

1 3.462 
930 

22.  1 
14.310 
846 

29.  1 
12.485 
930 

39.4 

9.  726 
900 

50.9 

9.717 

930 

59.5 

7.491 

900 

65.2 
'  .572 
930 

64 . 4 

6.989 

930 

57.5 

9 . 26  Q 
899 

46.6 

11.093 

930 

38.3 

11.443 

9  DO 

27.5 

13.482 

930 

1 

09-UI 

1 

me  an  1 

*o  1 

TOT  OBSl 

22.4 

1 3.036 
930 

23.7 

14.219 

84  6 

3015* 

12.825 

930 

39.6 

10.647 

900 

50.7 

1Q.801 

930 

59.3 

8.297 

900 

*s*  0 

6.97  1 
930 

64. 9 
6.889 
930 

58.9 

8.701 

900 

46.6 

11.028 

930 

40.4 

11.371 

9  00 

29.6 

13.328 

930 

i 

12-UI 

1 

mean  I 

so  1 

TOT  ObSI 

22.7 
13.Q1  1 
930 

24.0 

13.811 

£46 

30.4 

12.814 

9  3  Q 

39.  7 
10.716 
900 

50-7 

10.855 

930 

59.1 

8.263 

900 

64. 5 

7.301 

930 

64 . 6 

7.08  1 
930 

58.1 

8.856 

900 

47.7 

11.781 

930 

39.8 

11.792 

899 

29.3 

13.561 

930 

i 

15  -1  M 

1 

MEAN  1 
SO  1 

TOT  OBSl 

22.5 

1 3. 042 
93c 

2««.  1 
13. 384 
846 

30.6 

12.361 

930 

39.2 
10.  751 

90  0 

50.5 

10.393 

930 

58.8 

8*005 

900 

64 . 5 

7.003 

9  3  0 

64.5 

6.896 

930 

S  8  •  4 
8.834 

900 

47.7 

11.143 

929 

39.4 

12*137 

899 

29.0 

13.727 

930 

i 

18-201 

1 

MEAN  1 
SO  1 

TOT  OBSl 

22.1 

12.970 

930 

23.9 

13.077 

64  6 

30.4 

930 

39.4 

10.253 

9C0 

50.5 
9.772 
9  3  o 

58.8 

7.535 

900 

64.9 
6.31  5 
930 

64 . 4 

6.468 

930 

$8.6 

8.618 

900 

47.7 

10.664 

930 

39.0 

11*941 

9  00 

29.0 

13.309 

928 

1 

21-231 

1 

MEAN  | 
SO  1 

TOT  OBSl 

21.5 

12.913 

930 

23.5 

1  3  .  1  79 
£46 

30.5 
11 .96  7 
930 

39.6 

9.601 

90  0 

50.7 
9.087 
9  30 

58.7 

7.097 

900 

65.  1 
5.862 
930 

64 , 0 
6.708 
930 

57.5 

9.019 

900 

46.6 

10.706 

9  3  0 

38.7 

11.992 

900 

28 . 7 

1  3 .2  38 
927 

1  "E»N  1 

»LL  1  SO  1 

HOuRSl  101  OESl 

21.6 

13.131 

7440 

23.  3 
13.  719 

6  76  8 

29.9 
12.394 
744  0 

39.  3 
10.  180 
7200 

50.4 

9.970 

7440 

58.7 

7.812 

7200 

64 . 6 
6.69  3 
744  0 

64.2 

6.967 

744Q 

57.7 

9.090 

7  199 

47*1 

1  1.087 

74  39 

39.0 

1 1  .823 
7198 

28.7 

13*456 

74  35 

ANN 


<43.3 
18.3C1 
1  0956 


42.7 

I 8  *36? 
1  0956 


43. S 
18 .922 
1  095  5 


4*4 .5 
18  .573 
1  0956 


44.3 
18.411 
1  0955 


44.2 

18.363 

1  0954 


44 .2 
18.270 
l  0954 


43.9 
16.2  19 
10953 


4  3.8 
18.440 
6  76  39 


GL  oB  A  L  CLIMATOLOGY  BRANCH  CUMULATIVE  PcRCENTAGl  FREQUENCY  OF  OCCgpRjNCE  RELATIVE  HUMIOITY 

OSAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

A  I K  WEATHER  SErVICE/MAC 


STATION  NUMBER: 

724070 

ST  at  I  ON 

*‘M£  : 

atl  antic 

CITy  iap 

NJ 

PERIOD  OF 
MONTH:  JAN 

RECORD:  78 

*8  7 

MONTH  1 

HOUR  S 
tLST  I 

1 

PERCENT  AGE 

FREQUENCY  OF  RELATIVE  HUMIDITY 

GREATER 

Than 

1  MEAN  | 

TOTAL  l 

1 

1C* 

20* 

So* 

4  C  * 

50, 

60* 

7  C* 

6  0* 

’o« 

(HUMIon  r  I 

OBS  | 

JAN  1 

ao-02 

f 

1 

1  00.0 

100.0 

100.0 

99.8 

95.0 

84 . 7 

08  -c 

46.8 

26. e 

78.0 

9  3  C 

03-05 

1 

100.0 

100.Q 

100.0 

100.0 

96.  1 

67.7 

70.8 

50.5 

29.7 

79.2 

93C 

06-0  8 

1 

loo.o 

100.0 

100.0 

99.8 

97.3 

89.7 

72  .9 

5  1  .7 

27.8 

79.5 

9  3  C 

09-1  I 

t 

loo.o 

100.0 

99 . 7 

97.4 

85.6 

66.2 

45  .6 

29.7 

14  .C 

69.4 

931 

12-14 

1 

loo.o 

100.0 

98  »9 

88 .4 

62.2 

4  1.8 

27.7 

20.4 

11.5 

60.8 

93C 

15-17 

1 

loo.o 

100.0 

99.5 

90.3 

68.6 

47.1 

29  .4 

22.8 

12.4 

62.7 

9  3  C 

18-20 

1 

1  00.0 

100.0 

99.9 

98.8 

90.0 

75.6 

48  .4 

31  .8 

15. B 

71.7 

9  3 1 

21-23 

i 

loo.o 

100.0 

100.0 

99 . 7 

94.0 

82.9 

63.1 

43.1 

22.7 

76.2 

9  3  C 

TOTALS 

t 

I  00.0 

1  00 . 0 

99-8 

96.8 

86.2 

72.0 

53  .2 

37.1 

20.1 

72.2 

74  4  L 

Relative  huhioitv 


global  Climatology  Branch  cumulative  percentage  frequency  of  occurrence 

usafetac  from  hourly  observations 

AIR  WEATHER  SERVlCC/HAC 


STATION  NUMBER: 

•’24070 

S  TAT  ION 

NAME:  ATLANTIC 

CITY  TAP 

NJ 

PERIOD  OF  RECORD:  78-87 

MONTH:  MAR 

MONTHl 

HOURS 
(LST  i 

1 

PERCENTAGE 

FReoucMc*  or  relative  humiditt  greater  than 

1  MEAN  | 

TOTAL  1 

NUP  1 

OB  $  1 

1 

10* 

20t 

3ul 

4C« 

sot 

b  ot 

7  Ot 

8  Ot 

90 1 

IhUhIDITvI 

MAR  f 

oo-oz 

1 

( 

i  oo.  a 

100.0 

99 . 9 

98. 3 

91.4 

79.4 

64  .7 

4  4.9 

24.7 

75.9 

93  t 

OS-LS 

1 

1  00.0 

100.0 

99 .9 

96  .  3 

93.9 

82.8 

67.1 

49.2 

26.5 

77.6 

9  3  C 

0fa-08 

1 

‘oo.o 

100.0 

100.0 

98.6 

91.2 

79.1 

61  .7 

4S  .4 

22.5 

75.7 

9  3  C 

09-1  1 

1 

1  oo.o 

99 . 9 

9b  .0 

81 .6 

bO.  3 

42.7 

29.0 

19.1 

9.7 

59.5 

9  3  C 

12-14 

i 

lao.a 

98 .5 

88 .6 

bb.2 

45.3 

30.8 

21  .8 

lb.l 

8.4 

j  j  .  •> 

1S-1  7 

1 

loo.o 

98.  s 

89.7 

68.9 

48.8 

35.4 

23  .9 

16.2 

8.9 

S4 .7 

9  3  C 

18-20 

1 

‘00.0 

99.9 

97  .0 

88.4 

72.4 

55.9 

38  .9 

24  .6 

11.9 

64.6 

93C 

21-23 

i 

‘00.0 

100.0 

99-9 

9b  .  1 

85.  b 

74.7 

Sb  .8 

38.1 

18.5 

72.6 

93C 

TOTALS 

1 

‘oo.o 

99. 6 

9b  .4 

87.1 

73.6 

bO.  1 

45.5 

31.7 

16.4 

66.7 

74  4  E 

relative  humidity 


I 


global  Climatology  branch  cumulative  percentage  frequency  of  occurrence 

usafetac  from  hourly  observations 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


STATION  NUMBER: 

724070 

STATION 

NAME  : 

A  TL ANTIC  CITY  I aP 

NJ 

PE  R 1 00  OF 
MONTh:  APR 

RECORO:  78 

-87 

MONTH) 

HOURS 
(LSI  J 

i 

PERCENTAGE 

FrEOijE  NC  Y 

OF  RELATIVE  HUMIDITY 

GREATER 

THAN 

t  MEAN  | 

TOTAL  1 

HUM  1 

OBS  1 

i 1 

ID* 

20* 

SOI 

40* 

50* 

60* 

*0* 

8  0* 

9  0, 

IHUMIDITYI 

APF  | 

00-0  2 

i 

j 

1  DO  *  0 

1C0.0 

99.6 

97.6 

94.6 

85.2 

73  .3 

54  .u 

28.1 

79.0 

90  C 

03-05 

f 

1  00  •  □ 

ICO.  0 

100.0 

98. 9 

97.0 

91 . 7 

6o  .1 

58.9 

31.7 

81.8 

90  C 

06-08 

i 

loo.o 

100.0 

99.8 

97.0 

9  1.6 

81.0 

66 .1 

4  7.4 

25.1 

76. 7 

90C 

09-1  1 

i 

loo.  a 

99.8 

93.6 

77.0 

57.0 

41.0 

31  .4 

23.1 

13.9 

59.5 

90C 

12-1« 

i 

i  oo.  a 

99  .  ? 

86 . 3 

63.6 

47.  1 

35.3 

26.2 

17.2 

9.8 

54.3 

90C 

15-1  7 

i 

loo.o 

98  .  H 

83.9 

68.7 

50.7 

38.8 

27.8 

19.3 

9.7 

55.5 

90  C 

18-20 

i 

lea. a 

99 . 7 

94  •  7 

8S.7 

72.6 

58.9 

43  .7 

28.2 

15.2 

65,7 

9  0  C 

21-23 

i 

1  00. 0 

100*0 

98 .2 

9S.9 

89.4 

77.3 

63,7 

4  1 .9 

22.0 

74 . 7 

90  C 

TOTALS 

i 

'  00.0 

99.  (. 

94  .5 

85.6 

75.0 

63.7 

51  .5 

36.3 

19.4 

68.4 

72QC 

GLCBAL  climatology  branch  cumulative  percentage  FREQUENCY  of  OCCURRENCE  RELATIVE  HUMIDITY 

USAFETaC  from  hourly  observations 

AIR  WEATHER  SERVICE/MAC 


STATION  NUMBER : 

724070 

STATION 

NAME  : 

A  TL  AN  TIC  CITY  I  aP 

NJ 

period  of 
months  may 

RECORD:  78 

-8  7 

MONT  H | 

HOURS 
ILST  1 

i 

PERCENT  »ge 

frequency 

OF  RELATIVE  HUMIDITY 

GREATER 

THAN 

(  MEAN  ( 

TOTaC  | 

NUM  1 

OBS  1 

i 

10* 

20* 

30* 

40* 

SO* 

63* 

to* 

8  Q* 

90* 

IHUMIDITYI 

MAY  I 

00-02 

1 

l 

1  00.0 

100. 0 

100.0 

99.6 

97.7 

91.8 

82  .5 

64 . 1 

29.6 

82.4 

9  3  C 

03-05 

1 

100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.4 

9b. 1 

88  .7 

71  .5 

38.6 

8S.5 

93L 

oe»-oa 

1 

loo.o 

100.0 

99.9 

98  .  3 

9  1.9 

81.8 

68  .9 

52.9 

25.3 

77.  7 

93  C 

09-i  1 

i 

loo.  a 

100.0 

95.1 

77.8 

61.0 

44.6 

32  .0 

23.4 

10.2 

60.2 

9  3  C 

12-14 

i 

1  oo.o 

99.1 

37 .7 

71  .4 

52.7 

37.0 

24  .4 

15.8 

7.2 

55.1 

93C 

15-17 

i 

loo.o 

99 . 2 

89.6 

74 .0 

58.1 

41.3 

29  .9 

16.6 

6.8 

57.4 

93C 

1B-2Q 

1 

loo. a 

100.0 

97 .6 

90.9 

79.9 

65.3 

48  .8 

31.3 

13.2 

68.4 

9  3  C 

2 1-2  3 

i 

ica.  a 

100.0 

taa.o 

99.4 

96.5 

88.3 

73.1 

55.1 

20.8 

79.1 

9  3  C 

TOTALS 

i 

loo.o 

99.8 

96 .3 

88.9 

79.7 

68.3 

56  .Q 

41.3 

19.0 

70.7 

74  4  C 

GLOBAL  ClIHAI  OLOut  BRANCH  CUMULATIVE  PERCENTAGE  FREQUENT  V  OF  OCCURRENCE  BelAItOE  MU^IOITf 

usafetac  from  hourly  observations 

AIR  BE  A  THE R  SERVICE/MAC 


STATION  NUMBER : 

724070 

station 

NAME :  ATLANTIC 

CITY  IaP 

NJ 

PERIOO  Of  RCCORO: 
MONTh:  jUN 

78-87 

MONTH!  HOURS  | 

1  TEST  )  |. 

PERCENTAGE 

frequency  of  relative  humidity  greater  than 

1  MEAN 

|  tot  *l  I 

i  i 

10* 

20  * 

30* 

4  Q  t 

SOS 

60S 

?Q* 

80S 

90, 

iHUMIDITYl  OB'  1 

i  i 

JON  1  00-0  ?  1 
|  | 

1  00.0 

1C0.0 

100.0 

100.0 

99.6 

97.6 

9q.5 

69.9 

23.3 

83.8 

90C 

»  0i-05  f 
|  | 

100.0 

too.  0 

100.0 

100.0 

99.9 

99.0 

93.7 

78.9 

32.4 

66.3 

90  L 

t  06-08  1 
|  t 

iQO.O 

100.0 

100  .0 

99.9 

96.7 

86.1 

c>9  .9 

46.1 

14.8 

77.  1 

90C 

1  09-11  1 

1  | 

loo.o 

100.0 

99.6 

90.2 

64.8 

40.6 

26  .1 

13.2 

4.0 

59.5 

90C 

1  12-14  | 

1  | 

loo.o 

1C0.0 

97.3 

79.2 

52.0 

28.3 

16  .8 

8.0 

2.0 

53.9 

90  C 

1  1S-17  ( 

i  r 

100.0 

100.0 

98 . 1 

82.2 

56.8 

34.6 

19  .8 

11  .4 

2.3 

56.1 

90  C 

1  18-20  1 

1  1 

loo.o 

1C0.0 

99 .7 

95.4 

82. 6 

64.8 

VJ.O 

23.4 

6.0 

67.1 

90C 

1  21-25  1 

1  | 

100.0 

lUfJ.O 

100.0 

99.7 

98 . 1 

92.4 

7b  .7 

50.3 

15.2 

79.2 

900 

ITOTALS  1 

1  00.0 

100.0 

99.3 

93.3 

01.3 

67.9 

54  .5 

37.7 

12.5 

70.4 

720L 

CLlBAL  ClImAIoLOUY  Bk«NCH  CUMULATIVE  RERCCNT AGE  FREOUENCY  OF  OCCURRENCE  RELAY  I VE  HUMIDITY 

USAFETAC  FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIR  HEATHER  SERv ICE/MAC 


STATION  NUMBER; 

724070 

STAf ION 

NAME  :  A  TLAN  TIC 

CITY  I  AP 

NJ 

PE R 1 00  OF  RECORD: 

month;  jul 

78-87 

NO  N  TH | 

HOUR  | 
(LSI  1  1  . 

PERCENTAGE 

FRIQuLNCy  OF  RELATIVE  HUMIDITY  GREATER  THAN 

1  MEAN 

TOTjL  | 

i 

t 

lo* 

20* 

30* 

40* 

50* 

6U 

8  0* 

9Q* 

iHUMIDITYl  OBS  1 

JcL  t 

00-02  1 

100.0 

1C0.0 

100.0 

100.0 

100.0 

98.6 

93.3 

71.1 

24.0 

84 . 5 

9  3  C 

□3-OS  | 

loo.o 

ICO  .0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.5 

95  .8 

83.2 

30.2 

86.9 

93C 

06-ua  I 

1  CO  •  0 

1  GO  .  0 

100.0 

100.0 

98.4 

91.3 

77  .1 

54.2 

16.8 

79.6 

9  3 1 

09-11  1 
| 

loo.o 

1C0.0 

99 .7 

91 .6 

72.9 

48.2 

25.5 

10.5 

2.6 

60.7 

9  3  C 

12-1*»  1 

loo.o 

IDO  .0 

97.6 

82. S 

57.0 

34.0 

17.1 

5.7 

1  .4 

54 . 8 

9  3  L 

15-17  1 

loo.o 

100.0 

97.5 

85. 2 

65.1 

40.3 

19  .6 

7.4 

1  .8 

57.3 

9  3  L 

18-20  1 

loo.o 

1C0.0 

99 .8 

96.9 

67.3 

70.8 

49  .0 

23.4 

5.6 

63.8 

9  3  C 

21-23  1 

1  00.0 

100.0 

100.0 

100.0 

99.5 

96.6 

83  .1 

55.1 

13.4 

80.5 

9  3C 

TOTALS  1 

loo.o 

1U0.0 

99 . 3 

94 .5 

85.0 

72.4 

57  .6 

38.8 

12.0 

71.6 

74  4  C 

RELATIVE  HUHIOITr 


global  climatology  BRANCH  CUMULATIVE  PERCENTAGE  frequency  of  occurrence 


usafet AC 

A  r  R  WEATHER  SCRVICE/.MAC 

STATION  NUMPER:  724070 

STATION 

NAME  : 

FROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

ATLANTIC  CITY  I AP  NJ 

PERIOD  OF 

month:  nov 

RECORD:  7ft 

-8  7 

MONTH 

HOURS 
IL'  T  » 

1 

percentage 

Frequency 

OF  RELATIVE  HUMIDITY 

GREATER 

THAN 

1  MEAN  1 

TOTAL  | 

i 

10* 

20* 

30* 

40* 

50* 

60* 

’o« 

8  0* 

9  0t 

IHUMIOIT  Y | 

OB  5  1 

NLV 

00-02 

1 

l 

'  oo.  a 

100 . 0 

100.0 

99.7 

98.6 

93.0 

82  .6 

66.6 

40.9 

83.8 

°oc 

03*0  5 

! 

loo.o 

100.0 

100.0 

99 . 7 

99. 1 

95.2 

86  .7 

71.4 

45.0 

85.4 

90  C 

06-08 

f 

laa.o 

2  00.0 

100.0 

100.0 

99.6 

96.3 

86  .9 

72.2 

44.1 

85.7 

9  0  C 

09-1  1 

1 

100.0 

100.0 

99.7 

97.0 

87.2 

68.4 

48.1 

31.1 

lb. 9 

70.6 

90  E 

12-14 

i 

loo.o 

100. 0 

97 . 8 

67.1 

65.4 

43.3 

28.3 

18.5 

10.9 

60.6 

899 

15-1  7 

i 

loo.o 

1CO.O 

97.2 

90.3 

75.2 

54.9 

38  .7 

22.6 

11.2 

64 . 9 

899 

ia-20 

\ 

lao.o 

100.0 

99.8 

97.8 

92.8 

81.2 

65.1 

47.1 

22.4 

76.4 

90C 

21-23 

1 

i  aa.o 

100.0 

100.0 

99.1 

96.1 

89.8 

76  .0 

57.9 

34.3 

01.2 

90  C 

TOTALS 

i 

loo.o 

ioa.0 

99 . 3 

96.3 

69.3 

77.8 

64 ,1 

48 .4 

28.2 

76.  1 

7]  9t 

gl ts At,  climatology  branch  cumulative  percentaGl  frequency  of  occurrence  rel  mve  humidity 

USAFETAC  TROM  HOURLY  OBSERVATIONS 

AIK  WEATHFR  servicl/mac 


STATION  NUMBER: 

72 VO  70 

STATION 

NAME  : 

A  tlantic  CITY  I ap 

NJ 

PERIOD  OF 
MONTh:  DEC 

RECORD;  78 

-87 

MON  T H j  HOURS 

1  CLSTI 

1 

PE 

RCEnT ACE 

f»£0u£nc  r 

OF  RELATIVE' 

4UMJD1 TV 

GREATER 

THAN 

1  Mr  AN  | 

TOT/L  J 

NUh  l 

OBS  l 

i 

10* 

201 

3Ut 

vox 

sot 

63% 

7  0* 

80% 

°0« 

IHUMI01 TY  | 

i 

DEC  1  QO-O? 

i 

1 

Iqq.o 

lOC.n 

100.0 

99.6 

96.7 

87.0 

69  .9 

51  .8 

■>5.3 

78 . 7 

9  3C 

1  03-05 

l 

•  uo.o 

ico.o 

100.0 

100.0 

97.5 

88.8 

72  .8 

57.6 

29.  S 

80.1 

9  3  C 

)  06-08 

f 

1  00. 7 

100.0 

IDO  .C 

99.6 

97 .9 

89.4 

74  .3 

58.1 

30.4 

80.4 

9  3  C 

1  09-11 

I 

l  QO.O 

100.0 

99.7 

96.3 

8  3.9 

63.9 

4  4  .9 

31  .  3 

16.5 

69 . 3 

93  r 

1  12-m 

l 

i  oo. a 

ico.o 

98  .2 

86.2 

58.7 

39.5 

25.9 

17.3 

10.8 

59.2 

9  3  C 

1  1S-17 

i 

ico.o 

99 . 9 

98 . 7 

89.4 

67.4 

46.9 

31  .1 

21  .6 

11.8 

62.3 

93  C 

!  18-20 

i 

1  00.0 

o 

o 

o 

99.9 

97.6 

90.8 

76.8 

55  .7 

36.3 

16.5 

73.2 

9  26 

1  21-23 

1 

1  co.o 

100.0 

99 .9 

98.8 

95.9 

85.4 

68  .7 

48.0 

22.0 

77.5 

927 

1  TOTALS 

i 

*00.0 

100.0 

99.6 

95. 9 

86.0 

72.2 

55  .4 

40.3 

20.4 

72.6 

74  3  1 

pressure  summaries 


r 


STATION  PRESSURE  summaries: 

oata  oerivfu  from  HOURLY  OBSERVATIONS. 

SUMMARIZED  BY  The  STANDARD  J-HOUR  TIME  GROUPS  BY  MONTh,  MONTHLY  A^D  ANNUALLY  (ALL  YEARS  COMBINED). 

PRESENTED  are  the  means,  standard  deviations  and  observation  counts. 


SEA  LEVEL  PRESSURE  SUMMARIES: 

DATA  DE  R I Vr  0  FROM  HOURLY  OBSE R V A T 1 0 NS . 

SUMMARI?EU  BY  THE  STANDARD  3-HOUR  TIME  GROUPS  BY  MONTH,  MONTHLY  AND  ANNUALLY  (ALL  YEARS  COMBINED). 
PRESENTED  ARE  THE  MEANS,  STANDARD  DEVIATIONS  AND  OBSERVATION  COUNTS. 

SEA  LEVEL  PRESSURE  SUMMARIES  ARE  UNAVAILABLE  FOR  MElAR  REPORTING  STATIONS. 


GLOBAL  CLIMATOLOGY  BRANCH 

dsafetac 

aIR  WeATmER  SERVICE/mAC 


STATION  PRESSURE  IN  INCHES  HG  FROM 
HOURLY  OBSERVATIONS 


M£ANS  ANO  STANDARD  DEVIATIONS 


STATION  NUMBER 

724070 

STAT1  Oh 

name  : 

ATLANTIC  CItV 

1AP  NJ 

PERIOD 

OF  RECORD 

:  78-87 

HOURS 
L  ST 

1  stats  1 

1  1 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

01 

t  MEAN  | 

1  SO  1 

1  I OT  OBSl 

29. 940 
.  309 
310 

29  o98Q 

282 

29.92  7 

.274 

310 

29.876 

.232 

30  0 

29.894 

.170 

310 

29.891 
.2  58 
300 

29.908 

.232 

310 

29.944 
•  125 
310 

29.988 

.359 

300 

30.018 

.206 

310 

30.014 

.250 

300 

30.000 

.277 

310 

29.948 

.227 

3652 

04 

1  MEAN  | 

1  SO  t 

1  T  OT  OBSl 

29.940 
.  309 
310 

29.973 

.274 

282 

29.91 4 
•  276 
310 

29.867 
•  235 
300 

29.890 

.173 

310 

29.688 

.16q 

300 

29.905 

.132 

310 

29.936 

.127 

310 

29.981 
.  165 
300 

3Q.014 

.206 

310 

30.011 

.251 

300 

30 .004 
.274 

3  1 C 

29  .94  3 
.226 

3652 

a? 

1  MEAN  | 

1  SO  I 

1 T  OT  OBSl 

29.954 
.  309 
310 

29.99  5 
.279 
282 

29.94  3 
.279 
310 

29.895* 
.24  4 
300 

29.920 

.174 

310 

29.914 
•  164 
300 

?9.930 

.133 

310 

29.96M 

.129 

310 

30.009 

.175 

300 

*0.038 

.210 

310 

30.032 

.250 

300 

30.025 

.2  7D 
310 

?9 .968 
.230 

3bS2 

ID 

1  MEAN  I 

1  So  1 

ITOT  OBSl 

2 9.979 
.310 
310 

30.011 

.282 

282 

29.953 

.285 

310 

29.896 

.250 

300 

29.922 

.175 

310 

29.9  m 
.167 
300 

2  9.933 
•  136 
310 

29.972 

.1*0 

310 

30.019 

.179 

300 

30.049 

.219 

310 

30.047 

.249 

300 

30.053 
•  268 
310 

29.979 

.234 

3652 

I  3 

1  MEAN  | 

1  so  1 

ITOT  OBSJ 

29.916 

»3ll 

310 

29.969 

.281 

282 

29.91 3 
.285 
310 

29.866 
.24  b 
30D 

29,896 

.177 

310 

29,894 

.166 

300 

29.913 

.137 

310 

29.949 

.129 

310 

29.992 
.  165 
30D 

30.010 

.222 

310 

29.999 

.243 

300 

29.99b 

.263 

309 

29  .94  3 
.231 

3651 

16 

1  MEAN  j 

1  SO  1 

ITOT  OBSl 

29.911 
•  310 
310 

29.95 1 
.277 

28  2 

29.685 

.277 

310 

29,  fl40 
.241 
300 

29.873 

.176 

310 

29.872 
•  i64 
300 

29.890 

.137 

310 

29.927 

.126 

3 1 0 

29.968 

.161 

300 

29.996 

.221 

310 

29.991 

.237 

300 

29.993 

.259 

310 

29 .925 
.229 

3652 

19 

!  MEAN  1 

1  SO  1 

|TqT  ob$  | 

29.94Q 

.312 

310 

29 ,979 
.273 

28  2 

29.908 

.271 

310 

29.056 

.235 

300 

29.882 

.170 

310 

29.880 

.157 

300 

29.893 

.135 

310 

29.933 

.123 

310 

29.980 

.157 

300 

30.019 

.219 

310 

30.013 

.235 

300 

30.015 

.?& 4 
309 

29  . 9  4  j 
.227 

3b  5  1 

22 

1  MEAN  | 

1  SO  1 

IToT  ob$| 

29.946 
•  309 
31G 

29.990 
.26  8 
282 

29.920 

.268 

31Q 

29.880 
■  231 
300 

29.905 
•  168 
310 

29.905 

.153 

300 

29.92  5 
.132 
310 

29.955 

.122 

310 

29.995 
•  158 
300 

30.034 

.214 

310 

30.017 

.241 

300 

30.016 

.270 

3Q9 

29  .957 
.224 

3651 

ALL 

HOURS 

1  MEAN  1 

1  SO  1 

1  7 OT  OBSl 

29.941 

.  3|0 

2480 

29.98  l 
.276 
2256 

29.92  1 
.277 
248  o 

29.872 

.240 

2400 

29.898 

.173 

2480 

29.895 
•  161 
2400 

29.91  1 
•  135 
24  8  C 

29.948 

.127 

2480 

29.992 
•  166 
2*00 

30.022 

.215 

2480 

3a. 016 
.245 
2400 

30.013 

.268 

2477 

29 .951 
.229 

2  9213 

6LU8AL  CLIMATOLOGY  BRANCH 
USAFETAC 

AIr  WEATHER  SERV  ICE/HAC 


EA  LEVEL  PRESSURE  IN  MBs  FROM 
HOURLY  OBSERVATIONS 


MEANS  AND  STANDARD  DEVIATIONS 


STATION  NUMBER:  724070  STATION  NAME:  ATLANTIC  CITY  I  AP  NJ 


PERIOD  OF  RECORO:  78-87 


HOURS 

L  ST 

1  STATS  1 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

JUN 

J“L 

AUG 

see 

OCT 

NOV 

Lie 

ANN 

01 

1  MEAN  t 

1  SO  I 

| T  OT  0BS| 

1016.  5 
10*467 
310 

1017.9 
9.180 
28  2 

1016.  1 
9.278 
310 

1  01**.  3 

7.830 

300 

1015*  D 
5.775 
310 

1014.9 

5.352 

300 

1015.4 

4.470 

310 

1016,6 

4.233 

310 

1018*2 
5. 395 
300 

1  0 1  9  » 2 
7.004 
310 

1019.1 

8.472 

300 

1018.5 

9.394 

310 

1016.8 

7.683 

3b52 

04 

1  MEAN  ( 

1  so  1 

1 I OT  OpSl 

1016. S 
10.483 

310 

lOl  7.6 

9 . 30  7 
282 

1015*6 
9. 36  6 
310 

1014.0 
7.  948 
300 

1014.6 

5  .879 
310 

1014.7 

5*405 

300 

1015. 3 
4.490 
3)0 

1  0  2  6  •  4 
4.311 
310 

102  7.9 
5.612 
300 

1019.0 

7.034 

310 

1018.9 

8.514 

300 

1018.7 

9.293 

310 

1016.6 
7 .748 
3b52 

07 

1  MEAN  1 

1  SO  t 

1  TOT  OBSI 

101^.0 

10.403 

310 

101b. 4 
9.451 
28  2 

1016.6 

9.461 

310 

1015.0 

8.240 

300 

1015.8 

5.914 

3 1 0 

1015.6 

5.557 

30D 

1016.2 
4.51  8 
310 

1017*3 

4.382 

310 

1018.8 
5.94  5 
300 

1 jii.s 

7.149 

310 

1019.6 

8.469 

3oa 

1019,4 

9.248 

310 

1017.5 
7.8  08 
3652 

1  u 

1  MEAN  | 
1  SD  1 
HOT  OBSl 

101 7.8 
10. *30 
310 

ioie.9 
9.606 
28  2 

1016.9 

9*677 

3lO 

1 ol S.Q 
8.459 
30  D 

1015.9 

5.962 

310 

1015.7 

5.652 

300 

1016. 3 
4.632 
310 

1017.6 

4.418 

310 

1019.2 

6.103 

3qO 

io2o.z 

7. <175 
310 

1020.2 

8.463 

300 

1020.3 

9.099 

310 

1017.8 

7.962 

3652 

1  3 

f  mean  ( 

1  SO  | 
HOT  OBSl 

1015.7 
10. 533 

3jo 

1q 1 7. 5 
9.571 
28  2 

1015.6 
9.65  7 
310 

1014.0 
8. 325 
300 

1015.0 

6.Q18 

310 

1014. 9 
5.638 
300 

1015.6 

4.64  4 

310 

4.376 

310 

1018.3 

5.626 

300 

1018.9 

7.555 

310 

1018.5 

8.276 

3  00 

1018.5 

8-912 

310 

1016. 6 
7.838 
3652 

16 

1  mean  1 

1  SD  | 

ITOT  OBSl 

1015.5 

10.498 

3lQ 

1016. 9 
9.403 

202 

1014. b 
9.387 
310 

iai  3.i 
8.  1®0 
300 

1014.2 

5.985 

310 

1014.2 

5.532 

300 

1014.8 

4.671 

310 

1016.0 

4.294 

310 

1017.5 

5.482 

300 

1318.4 

7.539 

310 

1018.2 

8.033 

300 

1018.3 

8.781 

310 

10  16.0 
7.756 
3^*2 

1  9 

1  mean  1 

1  So  1 
ITOT  OBSl 

1016.5 

10.575 

310 

10 17. B 
9.228 
282 

1015.4 

9.162 

310 

1013.7 

7.947 

300 

1014. S 
5.791 
310 

1q  14 .5 
5.296 
300 

1014.9 

4.568 

310 

1016.3 

4.171 

310 

1017.8 
5. 363 
300 

1019.2 

7*443 

310 

1019.0 

7.982 

3  00 

1 0  1 9  •  1 
8.952 
309 

1016.5 

7.701 

3651 

22 

1  MEAN  | 

1  SO  1 
f  T  OT  ObS| 

1016.7 

10*491 

310 

jo  18.2 

9 .09  8 
282 

1016.  1 
9.117 

31  0 

1  Ol 4 . 5 
7.837 
300 

1015*3 

5.713 

310 

1015.3 

5.187 

300 

1015.7 

4.475 

310 

1017.0 

4.160 

310 

1018.4 

5.374 

300 

lOl**7 

7.285 

310 

1019.1 

8.175 

300 

1019.1 

9.171 

309 

10  17.1 
7  .628 
3651 

all 

HOURS 

1  MEAN  1 
1  so  | 

ITOT  OBSl 

1016.5 

10.514 

248Q 

IQ  1 7. c 
9. 36  0 
2256 

1015*9 

9.401 

2480 

1014.2 
8.  1q4 
2400 

101S.1 

5.898 

2480 

1015.0 

5*469 

2400 

1015. 5 
4.579 
24  8  0 

1  q  1 6  •  8 
4.316 
2480 

loie.  3 

5.634 

2400 

1019.3 

7.323 

2480 

1019.1 

8.308 

2400 

1019.0 

9.104 

2478 

1016.9 

7.784 

29214 

